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ds de los mayores teatros europeos del siglo xvm (Louis, Salle de Spectacle de Bordeaux , 1782) 



7. Bibliotecas 


<:D6nde deberiamos empezar este capitulo? Recor- 
demos que la biblioteca de los Ptolomeos en Alejan- 
drla contenia 200 000 rollos y algunos dicen que llegd 
a tener hasta 700 000. Las excavaciones arqueologi- 
cas nos han dado a conocer el edificio de la biblio¬ 
teca Helenistica de Pergamo y los edificios de las 
bibliotecas Romanas de fefeso, Timgad e incluso Ate- 
nas, todos ellos construidos, segun dice Vitruvio, 
«para comun disfrute». 1 Tambien sabemos que debi- 
do a los problemas de los siglos hi y iv d. C. las bi¬ 
bliotecas desaparecieron «selladas para siempre como 
tumbas». Asi se refiere a ellas Ammianus Marcellinus 
en el ano 375. 

Solo despues de su resurgimiento en la era cristia- 
na es cuando nos sentimos interesados por las biblio¬ 
tecas, cuando el rollo se ha convertido en el codice y 
el papiro en pergamino. Estos cambios se producen 
entre los siglos hi y v. En el ano 476 un incendio 
destruyo la Biblioteca Imperial de Constantinopla, 


que se dice estaba formada por 120 000 volumenes. 
Por lo que respecta a Occidente, cuando Casiodoro 
fun do su monasterio de Vivarium, cerca de Squillace, 
hacia el ano 530, y cuando los benedictinos fundaron 
Monte Cassino, casi en el mismo ano, conocemos por 
la regia benedictina que los monjes debian leer dos 
horas al dia en verano y mas, si asi lo deseaban, y 
que a tal fin se les entregaria «volumenes individua- 
les de los armarios de libros». Tambien podemos 
hacernos una idea de un armario de libros a travds 
de la famosa pagina del Codex Amiatinus (fig. 7.2), 
de fines del siglo vi, que muestra a Ezra escribiendo 
la ley. 3 Tradicionalmente la pagina se retrotrae a 
Vivarium. Otro de estos armarios esta en una de las 
lunetas de los mosaicos del llamado mausoleo de 
Gala Placidia en Ravena, realizado hacia el ano 425. 

El renacimiento carolingio incluia una politics bi- 
bliotecaria, si bien la conocemos con poco detalle. 
En Tours, y en la Schola Palatina de Alcuino, debia 
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12. El escriba Ezra, detalle del Codex Amiatinus, de fines del 
siglo vi (biblioteca Mediceo-Laurenziana, Florencia) 


haber libros. Centula (San Riquier), una de las mas 
poderosas abadias de Carlomagno, en el ano 831 te¬ 
nia alrededor de 256 volumenes 3 No puede decirse 
cdmo se guardarian. El famoso piano de Saint Gall 
(fig. 7.3), fechado alrededor de 820, es sdlo un es- 
quema ideal dificilmente pensado para ser llevado 
a la practica. Aun asi, vale la pena recordar que esti- 
pula un edificio al este del transepto norte y sep¬ 
tentrional al coro, con dos pisos y que lleva la ins- 
cripcion: «Aba jo el scriptorium, arriba la biblioteca». 
No hace falta decir que las abadias medievales, por 
lo menos hasta el siglo xm, eran en el mismo grado 
productoras que recolectoras de libros. Estos libros 
no eran todos religiosos. En la biblioteca de Isidoro 
de Sevilla se leia la siguiente inscripcion: «Hay en 
ellos muchas cosas sagradas, muchas son mundanas», 
aunque tambien escribio que «guar dense los monjes 
de leer libros de los paganos»; i y del gran obispo 
Bernward de Hildesheim, su bibgrafo escribe que 
habia reunido «una copiosa biblioteca de codices tan- 
to divinos como filosoficos». s En el siglo xi, Bobbio, 
cerca de Piacenza, fun dado por San Columbanus, 
tenia aproximadamente 650 volumenes, y Monte Cas- 
sino, con Desiderio, construyo un edificio indepen- 
diente para biblioteca.* 5 

Es quizas el momento de relacionar el numero de 
libros de las bibliotecas monasticas v catedralicias 
en las centurias siguientes y resumir los lugares don- 



7,3. Plano ideal para la abadia de Saint Gall, alrededor de 
820, detalle que muestra la biblioteca al lado del abside 
(Stiftsbibliothek, Saint Gall) 


de se guardaban. 7 A mediados del siglo xn, es decir, 
cuando era la mas poderosa abadia de Occidente, 
Cluny albergaba aproximadamente 500 volumenes; * 
en el mismo momento Durham tenia 546 9 y en 1395 
aun no habia sobrepasado los 921 volumenes; la 
catedral de Canterbury contenia aproximadamente 
700 volumenes hacia 1300; 10 San Emmeram, en Re¬ 
gensburg, 250 en 1346; 11 los Papas de Avignon, a 
fines del mismo siglo, tenian alrededor de 2000; 1S 
Nicolds V, en Roma, a mediados del siglo xv, unos 
1200; 13 la abadia de Tegemsee, en 1494, 1728; 14 la 
biblioteca de la Universidad de Cambridge, en 1424, 
sumaba solamente 122, en la decada de 1470 tenia 
330, en 1530 entre 500 y 600, 1S y a comienzos del si¬ 
glo xviii aproximadamente 5000 6 6000; 16 Peterhouse, 
en 1418, 302; la del rey, en 1453, 174, y la de la rei- 
na, en 1472, 199; la biblioteca de la Universidad de 
Oxford, a mediados del siglo xv (es decir, antes del 
legado del duque de Humphrey), 118; 17 colegio Mer¬ 
ton, a mediados del siglo xvi, aproximadamente 500; 
All Souls, en la misma epoca, aproximadamente el 
mismo numero. 18 

Los libros eran guardados en gran variedad de lu¬ 
gares, pero antes de finalizar el siglo xiv rara vez 
eran lugares que pudiesen ser llamados bibliotecas. 19 
El nombre mas corriente para las bibliotecas era 
armarium.™ De ahi lo que dice Geoffrey de Sainte 
Barbe-en-Ange: «Un monasterio sin un armario es 


Bibliotecas 





1A. Catedral de Gloucester, celdas {izquierda) en el claustro, 
aproximadamente de 1400 



7.5. Catedral de Wells, t 


casi como un castillo sin armas.» 21 En los monaste¬ 
rio, los libros podian simplemente colocarse en el 
coro, 22 pero el lugar mas usual era una hornacina en 
la pared oeste del claustro, situada al lado este del 
transepto de la iglesia. 23 Si habia mds libros de los 
que el nicho podia contener, se podia sustituir por 
una pequena habitacion abovedada. Asi fue especial- 
mente entre los cistercienses. Aubert ha enumerado 
estos casos en Francia. 24 La hornacina fue suficiente 
por ejemplo para Fontenay, Silvanes, Royaumont y 
Bonport. L'Escale Dieu tenia tres pequenas horna- 
cinas. Si una dependencia tomaba el lugar del nicho, 
podia ser cubierta con boveda de medio canbn (por 
ejemplo: Obazine, Le Thoronet, Silvacane) o boveda 
de arista (Noirlac) o boveda nervada (Chaalis). Por 
regia general la dependencia se encontraba al oeste 
de la sacristia (Clairvaux) o bajo la caja de la esca- 
lera (por ejemplo: Obazine, Noirlac, Fontfroide, Sil¬ 
vacane). Estos emplazamientos eran los mismos en 
las abadias cistercienses de Inglaterra: la disposi- 
cion en un nicho en Fountains, Abbey Dore y Kirks- 
tall, por ejemplo; dos hornacinas, en Tintem; una 
habitacion para libros con boveda de medio canon 
al oeste de la sacristia (por ejemplo: Rievaulx, By¬ 
land, Tintem y Croxden), y dos habitaciones con 
boveda de medio canon, una a cada lado de la en- 
trada a la sala capitular (en la abadia de Furness). 
Otro lugar usual para guardar los libros era bajo la 
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7.3. Plano ideal para la abadia de Saint Gall, alrededor de 
820, detalle que muestra la biblioteca al lado del abside 
(Stiftsbibliothek, Saint Gall) 


de se guardaban 7 A mediados del siglo xii, es decir, 
cuando era la mas poderosa abadia de Occidente, 
Cluny albergaba aproximadamente 500 volumenes; 3 
en el mismo momento Durham tenia 546 9 y en 1395 
aun no habia sobrepasado los 921 volumenes; la 
catedral de Canterbury contenia aproximadamente 
700 volumenes hacia 1300; 1[) San Emmeram, en Re¬ 
gensburg, 250 en 1346; 11 los Papas de Avignon, a 
fines del mismo siglo, tenian alrededor de 2000; 12 
Nicolas V, en Roma, a mediados del siglo xv, unos 
1200; 13 la abadia de Tegernsee, en 1494, 1728; 14 la 
biblioteca de la Universidad de Cambridge, en 1424, 
sumaba solamente 122, en la decada de 1470 tenia 
330, en 1530 entre 500 y 600, 15 y a comienzos del si¬ 
glo xviii aproximadamente 5000 6 6000; 16 Peterhouse, 
en 1418, 302; la del rey, en 1453, 174, y la de la rei- 
na, en 1472, 199; la biblioteca de la Universidad de 
Oxford, a mediados del siglo xv (es decir, antes del 
legado del duque de Humphrey), 118; 17 colegio Mer¬ 
ton, a mediados del siglo xvi, aproximadamente 500; 
All Souls, en la misma epoca, aproximadamente el 
mismo numero. 18 

Los libros eran guardados en gran variedad de lu¬ 
gares, pero antes de finalizar el siglo xiv rara vez 
eran lugares que pudiesen ser llamados bibliotecas. 19 
El nombre mas corriente para las bibliotecas era 
armarium “ De ahi lo que dice Geoffrey de Sainte 
Barbe-en-Ange: «Un monasterio sin un armario es 
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casi como un castillo sin armas.» 21 En los monaste¬ 
rio, los libros podian simplemente colocarse en el 
coro, 22 pero el Iugar mas usual era una hornacina en 
la pared oeste del claustro, situada al lado este del 
transepto de la iglesia. 23 Si habia mas libros de los 
que el nicho podia contener, se podia sustituir por 
una pequefia habitacibn abovedada. Asi fue especial- 
mente entre los cistercienses. Aubert ha enumerado 
estos casos en Francia. 2 * La hornacina fue suficiente 
por ejemplo para Fontenay, Silvanbs, Royaumont y 
Bonport. L'Escale Dieu tenia tres pequehas horna- 
cinas. Si una dependencia tomaba el lugar del nicho, 
podia ser cubierta con bbveda de medio canbn (por 
ejemplo: Obazine, Le Thoronet, Silvacane) o boveda 
de arista (Noirlac) o boveda nervada (Chaalis). Por 
regia general la dependencia se encontraba al oeste 
de la sacristia (Clairvaux) o bajo la caja de la esca- 
lera (por ejemplo: Obazine, Noirlac, Fontfroide, Sil¬ 
vacane). Estos emplazamientos eran los mismos en 
las abadias cistercienses de Inglaterra: la disposi¬ 
tion en un nicho en Fountains, Abbey Dore y Kirks- 
tall, por ejemplo; dos hornacinas, en Tintern; una 
habitacibn para libros con bbveda de medio canon 
al oeste de la sacristia (por ejemplo: Rievaulx, By¬ 
land, Tintern y Croxden), y dos habitaciones con 
bbveda de medio canon, una a cada lado de la en- 
trada a la sala capitular (en la abadia de Furness). 
Otro lugar usual para guardar los libros era bajo la 


cubierta, sobre la iglesia. 25 En todos estos lugares 
los libros deberian estar en armarios, de aqui viene 
pars pro toto , el termino armario aplicado como 
sinbnimo de biblioteca armarium . M 

Otro termino, familiar solamente a unos pocos, es 
el de carrel. Significa una hornacina o alcoba para 
trabajar en una biblioteca, y en la Edad Media tales 
nichos en los claustros de los monasteries Servian 
para que los monjes escribieran y leyeran en ellos. 
El ejemplo mejor conservado es el de Gloucester 
(fig. 7.4) (que solo llego a ser catedral en la epoca 
de Enrique VIII). Estos carrels se mencionan tain- 
bien en Sainte Augustine, Canterbury, a comienzos 
del siglo xiv, y en los Rites of Durham. w La zona de 
lectura habitual era el lado junto a la iglesia. 28 

El siglo Xin es el del establecimiento de las uni- 
versidades, e incluso las de Italia y Paris son ante- 
riores. Las universidades eran una necesidad, por que 
con el crecimiento de las ciudades y el comercio la 
ensenanza tradicional salio de las abadias y catedra- 
les, la escritura era cada vez mas una realidad, la 
administracion lo exigia, y asi cada vez eran necesa- 
rios mas libros en mas lugares. El emperador Fede¬ 
rico II, probablemente inspirado por los sarracenos, 
tenia su propia biblioteca,® al mismo tiempo que 
Luis IX tenia tambien la suya, de mas de 900 void- 
menes, 3D que a su muerte dejo a los frailes dominicos 
de Paris y Compibgne, a los frailes grises de Paris 
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y a la abadia cisterciense de Royaumont, que el 
habia fundado. Los frailes constituian la gran inno- 
vacion del siglo xm en el campo monbstico; asi, 
mientras los cistercienses habian elegido emplaza- 
mientos alejados de los lugares habitados, los frailes 
se instalaron en las ciudades para desarrollar alii 
su mision e incluso tomaron parte en el crecimiento 
de las universidades como maestros —Alberto el 
Magno, Tomas de Aquino—, asi como mediante la 
fundacion de colegios. 31 En Oxford, Gloucester Hall 
(colegio Worcester), colegio Durham (Trinity), cole- 
gio Canterbury (Christ Church), colegio Sainte Mary's 
(Frewin Hall) y colegio Saint Bernard's (Saint 
John's), y en Cambridge, colegio Buckingham (Mag¬ 
dalene), fueron fundados como colegios por monjes 
o frailes; en los casos de Gloucester Hall y colegio 
Durham, en fechas tan tempranas como 1283 y 1286. 

La biblioteca de la Universidad de Oxford empezo 
con unos pocos volumenes encadenados guardados 
en la iglesia de Sainte Mary. En 1327 el obispo Cob- 
ham, de Worcester, realizo una donation de libros, 
y para ellos se construyo una sala sobre la Casa de 
la Congregacion, que estaba junto a Sainte Mary. 
Sin embargo, no iban a permanecer alii. Fueron em- 
penados, recuperados por Adam de Broome, depo- 
sitados en el colegio Oriel, recuperados de modo 
forzado por los estudiantes dirigidos por el vicecan- 
ciller, devueltos a la sala superior de la Casa de la 
Congregacion y finalmente, en 1412, de nuevo en este 
emplazamiento, pudieron ser consult ados. 32 Alii per- 
manecieron hasta la epoca del duque de Humphrey. 

Para nosotros la mas importante biblioteca acadb- 
mica del siglo xm es la de la Sorbona, el colegio de 
la Universidad de Paris, fundado en 1254 por Robert 
de Sorbon, capellan de Luis IX. A fines de siglo su 
biblioteca era un edificio aislado de una longitud 
de diecinueve ventanas. Los libros no estaban en 
armarios, sino en atriles, de los que, al parecer, trein- 
ta y ocho estaban colocados dos a dos, y los libros 
estaban encadenados a ellos «para uso de los miem- 
bros de la comunidad», S3 En 1290 habia 1017 y mas 
de 1700 en 1338. La disposition de la Sorbona, con 
los libros encadenados a los atriles y con una ven- 
tana correspondiendo a cada par de estos, demostro 
tener mucha aceptacion, especialmente en Inglate- 
rra. 34 

Por lo que respecta a las cadenas, se nos mencio- 
nan «como es costumbre» en Estrasburgo, en 1480, 35 
y aun se usaban en el Renacimiento en la biblioteca 
de Cesena, en 1452 (y de hecho arin estan alii), e 
incluso en la biblioteca Vaticana, en 1580 (segun 
Montaigne). 36 La biblioteca de Zutphen, notablemen- 
te bien conservada, en Holanda, es de 1561-1564. 37 Cam¬ 
bridge quito estas cadenas entre 1575 y 1620. 38 Ox¬ 
ford, mucho mbs tarde: en All Souls en 1752 y en el 
Magdalen en la increible fecha de 1794, 39 y Eton las 
suprimio en 1719, No hace falta decir que en el si¬ 


glo xviii el continente habia olvidado casi las cade¬ 
nas. Respecto a los atriles, un ejemplo continental 
de mediados del siglo xiv es Saint Emmeram, en 
Regensburg. 40 Los ejemplos ingleses son abundantes. 
Uno se encontraba en los frailes grises en Londres, 
que en 1421-1422 construyeron una biblioteca de 129 
pies de longitud provista de 28 atriles. 41 en la biblio¬ 
teca de la catedral de Lincoln, de aproximadamente 
1420-1425, se ha conservado uno de ellos. Tiene tres 
asientos con extremos iguales a los de los bancos 
de las iglesias y el apoyo superior con relieves de 
cuadrifolios. 42 Bibliotecas de proporciones similares 
se construyeron por todas partes en Inglaterra a fi¬ 
nes del siglo xiv y durante el xv: Gloucester, de 
fines del siglo xiv; Canterbury, de 1414-1443; Wells 
(fig. 7.5), aproximadamente de 1425 (originalmente 
de 162 pies de largo); Salisbury, de 1445; Durham, de 
1446, y en algunos colegios de Oxford, como el Mer¬ 
ton, de 1373-1378; el New College, aproximadamente 
de 1380; el Trinity, de 1417-1431; el Balliol, de 1431; 
el All Souls, de 1438-1443; 43 el University, de 1440; el 
Oriel, de 1444, y en los colegios de Cambridge, 
Queen's, de 1448; Pembroke, de 1452; Jesus, de 1497, 
etcetera, 

Evidentemente, el sistema de atriles derrochaba 
mucho espacio, y como con la invention de la im- 
prenta y la sustitucion del pergamino por el papel 
los libros se multiplicaron, se produjo una mejora 
tanto o mas importante que la que ya se habia reali- 
zado en el siglo xm. Era la colocation de tapas, ge- 
neralmente dos, sobre los atriles, Se tormaban asi 
sendos espacios en forma de recuadro, recibiendo 
esta disposicion el nombre de «sistema pesebre». 
Montague James pudo establecer que ya existia ha- 
cia 1260 en la catedral de Canterbury. 44 Pero su difu- 
sibn fue posmedieval. 

Comparadas con el numero de bibliotecas inglesas 
del siglo xv, las de Francia y Alemania resultan esca- 
sas. La catedral de Troyes tiene una biblioteca de 
1477-1479, con una boveda de arista sobre medio pi¬ 
lar; otra mejor conocida es la de la catedral de 
Rouen, de 1477-1479; la de la catedral de Noyon, en 
un edificio aislado de 72 pies de largo, en parte con 
cubierta de madera, es de 1507. En Alemania los edi- 
ficios aislados son tambien escasos. Un ejemplo es 
el de los frailes agustinos de Erfurt. Su fecha de 
construction es entre 1502 y 1516, y tiene dos naves 
con bovedas simples. Igualmente escasa es el tipo 
ingles de habitation larga, con ventanas a ambos 
lados. El profesor Lehmann senala los de Steinfeld 
de 1481, los dominicos de Brandenburgo de 1497 y 
algunos pocos ejemplos mas. 

El renacimiento italiano 45 cambio el programa de 
la conservacion de los libros, lo que cambio tambien 
el estilo arquitectonico de los edificios bibliotecarios 
o de las salas-biblioteca, pero no cambio la disposi- 
cion ni los fines de las mismas en ningun aspecto 


Bibliotecas 



7.6. Oxford, colegio Corpus Christi, observese el sistema de 
estantes, aproximadamente de 1604 y 1700 


que valga la pena resenar. Para empezar, los atriles 
permanecieron, asi como las cadenas. Aparecio la 
division entre la nave central y las laterales, no usa- 
da hasta entonces, pero subrayando solamente la 
diferencia entre las zonas de atriles y el pasillo cen¬ 
tral. El primer ejemplo lo constituye la biblioteca 
de los frailes dominicos de San Marco de Florencia 
(fig. 7.7), construida por Michelozzo para Cosme de 
Medici en 1438, la cofradia de Fra Angelico y Savo- 
ranola. Albergaba alrededor de 800 volumenes colec- 
cionados particularmente por el amigo de Cosme, 
Niccolo Niccoli, fanatico de la nueva causa de la 
civilizacion griega y romana. Dejb sus libros, incor- 
porando los de Coluccio Salutati y los del primer 
maestro de griego en Italia, Manuel Chrysoloras, 
para el «comme utilita di ciaseuno» 4G (para el uso 
comun de todos): la primera formulacibn de pro¬ 
grama de una biblioteca publica. La biblioteca de 
San Marco se menciona especialmente en el Welt- 



1,1 . Florencia, San Marco, 
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glo xvm el continente habia olvidado casi las cade¬ 
nas. Respecto a los atriles, un ejemplo continental 
de mediados del siglo xiv es Saint Emmeram, en 
Regensburg. 40 Los ejemplos ingleses son abundantes. 
Uno se encontraba en los frailes grises en Londres, 
que en 1421-1422 construyeron una biblioteca de 129 
pies de longitud provista de 28 atriles. 41 en la biblio¬ 
teca de la catedral de Lincoln, de aproximadamente 
1420-1425, se ha conservado uno de ellos. Tiene tres 
asientos con extremos iguales a los de los bancos 
de las iglesias y el apoyo superior con relieves de 
cuadrifolios. 43 Bibliotecas de proporciones similares 
se construyeron por todas partes en Inglaterra a fi¬ 
nes del siglo xiv y durante el XV: Gloucester, de 
fines del siglo xiv; Canterbury, de 1414-1443; Wells 
(fig. 7.5), aproximadamente de 1425 (originalmente 
de 162 pies de largo); Salisbury, de 1445; Durham, de 
1446, y en algunos colegios de Oxford, como el Mer¬ 
ton, de 1373-1378; el New College, aproximadamente 
de 1380; el Trinity, de 1417-1431; el Balliol, de 1431; 
el All Souls, de 1438-1443; 43 el University, de 1440; el 
Oriel, de 1444, y en los colegios de Cambridge, 
Queen's, de 1448; Pembroke, de 1452; Jesus, de 1497, 
etcetera. 

Evidentemente, el sistema de atriles derrochaba 
mucho espacio, y como con la invencion de la im- 
prenta y la sustitucion del pergamino por el papel 
los Iibros se multiplicaron, se produjo una mej ora 
tanto o mas importante que la que ya se habia reali- 
zado en el siglo xm. Era la colocacion de tapas, ge- 
neralmente dos, sobre los atriles. Se tormaban asi 
sendos espacios en forma de recuadro, recibiendo 
esta disposicion el nombre de «sistema pesebre». 
Montague James pudo establecer que ya existia ha- 
cia 1260 en la catedral de Canterbury 44 Pero su difu¬ 
sion fue posmedieval. 

Comparadas con el numero de bibliotecas inglesas 
del siglo xv, las de Francia y Alemania resultan esca- 
sas. La catedral de Troyes tiene una biblioteca de 
1477-1479, con una boveda de arista sobre medio pi¬ 
lar; otra mejor conocida es la de la catedral de 
Rouen, de 1477-1479; la de la catedral de Noyon, en 
un edificio aislado de 72 pies de largo, en parte con 
cubierta de madera, es de 1507. En Alemania los edi- 
ficios aislados son tambien escasos. Un ejemplo es 
el de los frailes agustinos de Erfurt. Su fecha de 
construction es entre 1502 y 1516, y tiene dos naves 
con bovedas simples. Igualmente escasa es el tipo 
ingles de habitation Iarga, con ventanas a ambos 
lados. El profesor Lehmann senala los de Steinfeld 
de 1481, los dominicos de Brandenburgo de 1497 y 
algunos pocos ejemplos mas. 

El renacimiento italiano 45 cambio el programa de 
la conservacion de los Iibros, lo que cambio tambien 
el estilo arquitectonico de los edificios bibliotecarios 
o de las salas-biblioteca, pero no cambio la disposi¬ 
cion ni los fines de las mismas en ningun aspecto 
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7.7, Florencia, San Marco, biblioteca, 1438, de Michelozzo 


7.6. Oxford, colegio Corpus Christi, observese el sistema de 
estantes, aproximadamente de 1604 y 1700 


que valga la pena resenar. Para empezar, los atriles 
permanecieron, asi como las cadenas. Aparecio la 
division entre la nave central y las laterales, no usa- 
da hasta entonces, pero subrayando solamente la 
diferencia entre las zonas de atriles y el pasillo cen¬ 
tral. El primer ejemplo lo constituye la biblioteca 
de los frailes dominicos de San Marco de Florencia 
(fig. 7.7), construida por Michelozzo para Cosme de 
Medici en 1438, la cofradia de Fra Angelico y Savo- 
ranola. Albergaba alrededor de 800 volumenes colec- 
cionados particularmente por el amigo de Cosme, 
Niccolb Niccoli, fanatico de la nueva causa de la 
civilizacion griega y romana. Dejo sus Iibros, incor- 
porando los de Coluccio Salutati y los del primer 
maestro de griego en Italia, Manuel Chrysoloras, 
para el «comme utilita di ciaseuno» 40 (para el uso 
comun de todos): la primera formulation de pro¬ 
grama de una biblioteca publica. La biblioteca de 
San Marco se menciona especialmente en el Welt- 


chronik , de Schedel, publicado en Nuremberg en 
1493. 

El esquema de nave central y alas laterales se 
repite en la biblioteca de Malatesta Novello, en Ce- 
sena (fig. 7.1), cerca de Forli, construida entre 1447- 
1452. Tiene mds de 130 pies de largo, aislada, con 
veinte ventanas a derecha e izquierda. Malatesta No¬ 
vello era el hermano del temible Segismundo Mala¬ 
testa, de Rimini, patron de Alberti y Piero della 
Francesca. 

Un mecenas tan conocedor del arte y la arquitec- 
tura del Renacimiento como Segismundo fue Fede- 
rigo de Montefeltro, de Urbino, retratado por Piero. 
Su biblioteca se albergaba en una sala con boveda 
de medio canon en el palacio. Toda la decoration 
y muebles han desaparecido/ 17 y los Iibros, que le 
costaron 30 000 ducados, est&n aJhora en el Vatican©, 
pero su exquisito aunque pequeno estudio, fechado 
en 1476, con sus taraceas en fingida perspectiva (fi- 
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7.8. Urbino, detalle de una obra de 
taracea del Studiolo representando 
libros, 1476 
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7,9. Florencia, San Lorenzo, biblioteca Laurenziana, 1523-1571, de Miguel Angel 


7.11. Escorial, biblioteca, aproximadamente de 1567, de Juan 
de Herrera 



4M 


7.10, Leiden, biblioteca de la Universidad, grabado de 1610 


gura 7.8) y su elaborado techo artesonado, estd aiin 
in situ (vease p. 77, nota 21). El Vaticano adquirio 
esta biblioteca humanista en £poca de Nicolas V y 
Sixto IV. Nicolas V intento construir una biblioteca 
«grande y espaciosa, para comodidad de todos los 
doc to res», pero murid demasiado pronto. Sin em¬ 
bargo, dejo 800 volumenes latinos y 400 griegos. 48 
Cuando Sixto IV murio, habia 2527 colocados sobre 
el Appartamento Borgia, que a su vez esta bajo las 
Stanze de Rafael, a lo largo de un lado del Cortile 
dei Papagalli. El bibliotecario de Sixto fue Platina, 
y en 1475 Melozzo da Forli pinto la escena de la 
presentation de dsta, terminada por Platina, al Papa. 

A continuacion, Clemente VII, el segundo papa Me¬ 
dici, encargd a Miguel Angel construir con nuevos 
criterios la segunda biblioteca Medici en Florencia, 
la Laurenziana (fig. 7.9). 49 Este perturbador monu- 
mento del manierismo fue construido entre 1523 y 
1571. Su vestibulo, excesivamente grande, tiene a 
continuacion la muy baja y Iarga biblioteca propia- 
mente dicha, de una sola nave (aproximadamente de 
150 pies de largo, menos de 30 pies de altura), aun 
provista de atriles. Son atriles individuales, coloca¬ 


dos en filas, con asientos unidos a sus respaldos. Los 
libros fueron coleccionados en gran parte por el 
mismo Lorenzo el Magnlfico. Pero la m&s suntuosa 
de las bibliotecas del renacimiento es la Marciana, de 
Sansovino, en Venecia, iniciada en 1536 y comple- 
tada por Scamozzi entre 1581-1583, 50 aunque la biblio¬ 
teca propiamente dicha y su vestibulo ocupa sola- 
mente menos de la mitad norte del piso superior. 51 

Al igual que el humanismo, el renacimiento se 
extendib fuera de Italia. El primer caso en el campo 
de las bibliotecas es la Corvina, la biblioteca que el 
rey Matias Corvinus reunio en dos habitaciones abo- 
vedadas de su castillo en Buda. 63 En los paises nor- 
dicos, por razones profundas, el humanismo acre- 
cento sus fuerzas con la Reforma. La situacion pedla 
mas y mayores bibliotecas, as! como un nuevo enfa- 
sis en las ya existentes en universidades y colegios. 
La Reforma abolio centenares de monasteries, con 
gran destruction de libros, pero tambien trasladd 
muchos a nuevos edificios seculares. Sin embargo, 
la Reforma estimulo la lectura eh los laicos y, por 
tanto, las bibliotecas publicas. Lutero, en su An die 
Ratsherren alter Stddte deutschen Lands , de 1524, 


les urge a construir «buenas bibliotecas o casas de 
libros ». 63 

En Inglaterra, la Reforma habia expurgado la bi¬ 
blioteca de la Universidad de Oxford y habia hecho 
mucho dano a la de Cambridge. Tambien sufrieron 
danos la mayoria de los colegios. Cuando con la ins- 
talacion de la casa de Hannover las estanterias se 
llenaron de nuevo, se puso en evidencia que el sis- 
tema de atriles ya no era apropiado. La solution 
inglesa —no la continental— fue seguir el criterio de 
Canterbury y desarrollar el sistema «de pesebre». 
Trinity Hall, Cambridge, hacia 1600, edificio y mue- 
bles aun existentes, representa la cima del viejo sis¬ 
tema. El nuevo aparecio poco despues del adveni- 
miento de los Hannover. El proceso, por lo que res- 
pecta a Oxford, ha sido seguido de cerca. 54 Merton 
recibio sus nuevos bastidores en 1598-1590, New 
College quiza unos pocos anos antes, All Souls en 
1597 y despues Bodley empezo el cambio. Encontro 
la habitation encima de la escuela Divinity, donde es- 
taban los libros, y especialmente el legado del duque 
Humphrey, «una gran sala desolada», y le instalo 
estantes en 1598-1600, Los anadidos posteriores a 
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siguieron rapidament 
siglo xvn, 55 y el sister 
de Oxford hasta el si; 
ilustrado a la perfect 
teca de la Universida 
en 1610. En 1599, en 
nuevo tipo de estante 
Entre tanto, inclusc 
la reina Isabel de Ingl 
distintos derroteros e 
de biblioteca es 11am 
manes Saal-System , \ 
menos sugestivo, wall 
la caracteriza son los 
a lo largo de la paret 
ralmente proporciona 
el Saal o sala de lech 
dominar al mobiliario 
ziana (fig. 7.9), de Migi 
no tiene suficiente a 
sistema no es el de es 
amplitud espacial part 











































Historia de las tipologias arquitectonicas 



a de 7.9. Florencia, San Lorenzo, biblioteca Laurenziana, 1523-1571, de Miguel Angel 
mdo 


7.11. Escorial, biblioteca, aproximadamente de 1567, de Juan 
de Herrera 
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7.10. Leiden, biblioteca de la Universidad, grabado de 1610 
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dos en filas, con asientos unidos a sus respaldos. Los 
libros fueron coleccionados en gran parte por el 
mismo Lorenzo el Magnifico. Pero la m&s suntuosa 
de las bibliotecas del renacimiento es la Marciana, de 
Sansovino, en Venecia, iniciada en 1536 y comple- 
tada por Scamozzi entre 1581-1583/° aunque la biblio¬ 
teca propiamente dicha y su vestfbulo ocupa sola- 
mente menos de la mitad norte del piso superior. 51 

Al igual que el humanismo, el renacimiento se 
extendio fuera de Italia. El primer caso en el campo 
de las bibliotecas es la Corvina, la biblioteca que el 
rey Matfas Corvinus reunio en dos habitaciones abo- 
vedadas de su castillo en Buda/ 2 En los pafses nbr- 
dicos, por razones profundas, el humanismo acre- 
cento sus fuerzas con la Reforma. La situacibn pedia 
mas y mayores bibliotecas, asi como un nuevo enta¬ 
sis en las ya existentes en universidades y colegios. 
La Reforma abolio centenares de monasterios, con 
gran destruction de libros, pero tambien trasladb 
muchos a nuevos edificios seculares. Sin embargo, 
la Reforma estimulb la lectura en los laicos y, por 
tanto, las bibliotecas publicas. Lutero, en su An die 
Ratsherren alter Stadte deutschen Lands , de 1524, 
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les urge a construir «buenas bibliotecas o casas de 
libros*. 53 

En Inglaterra, la Reforma habla expurgado la bi¬ 
blioteca be la Universidad de Oxford y habia hecho 
mucho dano a la de Cambridge. Tambien sufrieron 
danos la mayoria de los colegios. Cuando con la ins- 
talacibn de la casa de Hannover las estanterfas se 
llenaron de nuevo, se puso en evidencia que el sis- 
tema de atriles ya no era apropiado. La solution 
inglesa no la continental— fue seguir el criterio de 
Canterbury y desarrollar el sistema «de pesebre*. 
Trinity Hall, Cambridge, hiacia 1600, edificio y mue- 
bles aun existentes, representa la cima del viejo sis¬ 
tema. El nuevo aparecio poco despues del adveni- 
miento de los Hannover. El proceso, por Io que res- 
pecta a Oxford, ha sido seguido de cerca. 54 Merton 
recibio sus nuevos bastidores en 1598-1590, New 
College quiza unos pocos anos antes. All Souls en 
1597 y despues Bodley empezo el cambio. Encontro 
la habitacion encima de la escuela Divinity, donde es- 
taban los libros, y especialmente el legado del duque 
Humphrey, «una gran sala desolada*, y le instalo 
estantes en 1598-1600. Los anadidos posteriores a 



7.12. Roma, biblioteca Vaticana, 1587-1588, de Domenico Fon¬ 
tana 


esta sala son ya de otra epoca. Otros colegios le 
siguieron rapidamente durante el ultimo cuarto del 
siglo xvn/ 5 y el sistema se afianzb en las bibliotecas 
de Oxford hasta el siglo xvm. Incidentalmente, esta 
ilustrado a la perfeccion en un bragado de la biblio¬ 
teca de la Universidad de Leiden (fig. 7.10) fechado 
en 1610. En 1599, en San Agostino de Cremona, al 
nuevo tipo de estante se Ie llama «nueva invencion*. 56 

Entre tanto, incluso desde la epoca del reinado de 
la reina Isabel de Inglaterra, las cosas habian tornado 
distintos derroteros en el continente. El nuevo tipo 
de biblioteca es llamado por los historiadores ale- 
manes Saal-System, y por los ingleses un nombre 
menos sugestivo, wall-system . Es verdad que lo que 
la caracteriza son los estantes solamente colocados 
a lo largo de la pared o paredes, lo que arquitectu- 
ralmente proporciona una gran amplitud espacial en 
el Saal o sala de lectura. Solo ahora la sala pasa a 
dominar al mobiliario. Podria Ilamarse a la Lauren- 
ziana (fig. 7.9), de Miguel Angel, la primera Saal , pero 
no tiene suficiente amplitud y, evidentemente, su 
sistema no es el de estantes en la pared/ 7 Estos y la 
amplitud espacial parecen haberse logrado en El Es- 
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7.13. Mil£n, biblioteca Ambrosiana, 1603-1609, de L. Buzzi, 
continuada por A. Tesauro 



7.14. Oxford, biblioteca de Bodley, Arts End, 1610-1612 


corial (fig. 7.11) (en donde tambien, y hablando lgual- 
mente en terminos espaciales, se crea la escalera del 
tipo llamado Imperial). El merito se debe a Herrera, 
y la fecha de construction gira alrededor de lib I. 
La sala tiene cerca de 213 pies de largo, con unxca- 
mente estantes bajos, mientras que la parte supe¬ 
rior de las paredes y de la boveda de canon estan 
pintadas al fresco. La primera reaccion positiva a 
la biblioteca de El Escorial es la nueva biblioteca 
Vaticana (fig. 7.12), construida en 1587-1588, al otro 
lado del Patio del Belvedere, por Domenico Fontana, 
el arquitecto favorito del mds osado proyectista de 
entre los papas del siglo xvi: Sixto V. Tiene cerca 
de 235 pies de largo, con boveda de medio canon, y 
toda ella estd pintada al fresco. Las estanterias son 
bajas y tienen solidas puertas de madera. La Va i- 
can* fue rapidamente seguida por la Ambrosiana de 
Mildn (fig. 7.13), fundada por el cardenal Federigo 
Borromeo —conocido por la obra de Manzorn, 'P™' 
messi sposi— y construida entre 1603-1609. La habi- 
tacidn principal —solo con una longitud de 85 pies— 
tiene una boveda de medio canon y por primera vez 


los estantes recubren todas las paredes. El acceso 
a los niveles superiores solo es posible mediante 
escaleras de mano, lo que no solo es poco practico, 
sino que tambien puede ser peligroso. F. A. Ebert, 
el distinguido bibliotecario de Dresden, en 1834 se 
mato al caer de una escalera. Sin embargo, existia 
un remedio desde tiempos de la Ambrosiana: una 
galena o balcon a media altura. El cardenal Bo¬ 
rromeo queria que su biblioteca fuera verdadera- 
mente publica. Escribio que deberia estar abierta 
a todos cuantos venlan con ansias de estudio (omni¬ 
bus studiorum causa pateat). 6& 

En Inglaterra, Bodley fue rapido en aceptar las 
nuevas instalaciones. Arts End fue anadido a la del 
duque Humphrey en 1610-1612, y no solo tenia estan¬ 
tes en las paredes, sino tambien una galena sobre 
columnas toscanas extremadamente finas. Esta crea¬ 
tion de Bodley se convirtio en seguida, no hace iaita 
decirlo, en la mejor biblioteca de Inglaterra. En 
1610 incluso consiguib obtener la promesa de la com- 
pania de papeleros de entregarle una copia de todos 
los libros que autorizaban. Este, por asi llamarlo, 



principio de propiedad literaria, el principio de 
Pflichtexemplar en Alemama, habia sido en reahaaa 
establecido ya para la Biblioteca Real Francesa por 
Francisco I en 1537“ En Baviera lo introdujo Al 
brecht V (1550-1579), Leipzig lo consiguio en 1615, 
Viena en 1621, la Biblioteca Real de Carlos U cn 
1662 63 v la biblioteca del gran elector, en Berlin, 
en 1699“ Pero en realidad el sistema s61o functono 
en algiin que otro lugar y de cuando en cuando. La 
efectividad Uego finalmente en el siglo xix (Wurttem- 
berg, 1817; Prusia, 1834) y en Inglaterra con Pamzzi, 
bibliotecario del Museo Britamco. , 

Volviendo al tema arquitect6nico, la biblioteca de 
pared era el tipo corriente en los siglos xvn y • 
Ahora Roma abria una biblioteca tras otra 
podria llamar colegiales, aunque en_ su acepcicffli c 
tolica: la Angelica, junto a la lglesia de los frail 
asustinos en 1614; la Vallicelliana del Oratorio, fun- 
dada en fecha tan temprana como 1581 (la pnmera 
biblioteca Public, de £«oP» 
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7.14. Oxford, biblioteca de Bodley, Arts End, 1610-1612 


los estantes recubren todas las paredes. El acceso 
a los niveles superiores solo es posible mediante 
escaleras de mano, lo que no solo es poco practico, 
sino que tambien puede ser peligroso. F. A. Ebert* 
el distinguido bibliotecario de Dresden, en 1834 se 
mat6 al caer de una escalera. Sin embargo, existia 
un remedio desde tiempos de la Ambrosiana: una 
galena o balcon a media altura. El cardenal Bo- 
rromeo queria que su biblioteca fuera verdadera- 
mente publica. Escribio que deberia estar abierta 
a todos cuantos venian con ansias de estudio (omni¬ 
bus studiorum causa pateat J. eo 

En Inglaterra, Bodley fue rdpido en aceptar las 
nuevas instalaciones. Arts End fue anadido a la del 
duque Humphrey en 1610-1612, y no solo tenia estan¬ 
tes en las paredes, sino tambien una galena sobre 
columnas toscanas extremadamente finas. Esta crea- 
cion de Bodley se convirtio en seguida, no hace falta 
decirlo, en la mejor biblioteca de Inglaterra. En 
1610 incluso consiguio obtener la promesa de la com- 
pania de papeleros de entregarle una copia de todos 
los libros que autorizaban. Este, por asi Ilamarlo, 
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7.15 a 17. Wolfenbiittel, biblioteca, 1706-1710, de Hermann Korb: interior (pinturas de A. Tacke; Deutsche Staatsbibliothek, 
Berlin), alzado y piano (E. Edwards, Memoirs of Libraries , 1859) 


principio de propiedad literaria, el principio de 
Pflichtexemplar en Alemania, habia sido en realidad 
establecido ya para la Biblioteca Real Francesa por 
Francisco I en 1537. 61 En Baviera lo introdujo 63 Al 
brecht V (1550-1579), Leipzig lo consiguio en 1615, 
Viena en 1621, la Biblioteca Real de Carlos II en 
1662 63 y la biblioteca del gran elector, en Berlin, 
en 1699. 64 Pero en realidad el sistema sblo funciono 
en algun que otro lugar y de cuando en cuando. La 
efectividad llego finalmente en el siglo xix (Wiirttem- 
berg, 1817; Prusia, 1834) y en Inglaterra con Panizzi, 
bibliotecario del Museo Britanico. 

Volviendo al tema arquitectbnico, la biblioteca de 
pared era el tipo corriente en los siglos xvii y xvm. 
Ahora Roma abria una biblioteca tras otra. Se las 
podria llamar colegiales, aunque en su acepcion ca- 
tolica: la Angelica, junto a la iglesia de los frailes 
agustinos en 1614; la Vallicelliana del Oratorio, fun- 
dada en fecha tan temprana como 1581 (la primera 
biblioteca publica de Roma), pero remodelada por 
Borromini en 1640-1642, con una galeria y un pre- 
cioso techo de madera artesonada; la Alessandrina, 


de 1661-1662, en la Sapienza, tambien de Borromini 
y tambien con una galeria, pero con una planta tri¬ 
partita; 65 la Casanatense, de 1698-1700, proyectada 
por Carlo Fontana, 6e con una galeria y boveda de 
medio canon, y otras en el siglo xvm. Ninguna de 
ellas era especialmente grande. Por lb que respecta 
a la Angelica, se habia establecido claramente que 
nadie, laico o eclesiastico, tuviera el acceso vetado. 
Estaba abierta todos los dias de la semana, excepto 
los jueves, por las mananas, durante dos horas, y 
por las tardes. 67 

Las mayores y mas importantes bibliotecas se en- 
contraban ahora en Francia, como podia esperarse 
de acuerdo con la historia de la civilizacion occi¬ 
dental. El adalid de las colecciones y de su organi- 
zacibn fue el cardenal Mazarino, y su primer biblio- 
tecario, Gabriel Naude. 68 Primeramente la biblioteca 
estaba en la casa de Mazarino, en la calle de Riche¬ 
lieu, y ahora forma parte de la Bibliotheque Natio- 
nale. 69 Sobre los «establos» se anadib una larga gale¬ 
ria para tal fin. 70 Las estanterias eran demasiado al- 
tas para ser accesibles sin un balcon. A fines de 
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1643, Mazarino contenia 12 000 volumenes; en 1647, 
45 000. La biblioteca estaba abierta todos los jueves 
de 8 a 11 de la manana y de 14 a 17 de la tarde, 
«a todos cuantos quieran ir alii a estudiaf». En ello 
Mazarino fue precedido solamente por la Ambrosiana 
y la Bodleian. Cuando Mazarino desaparecio en 
1651 y permanecio ausente hasta 1653, la biblioteca 
fue vendida. Aunque ahora estaba privado de Naude, 
que habia muerto en Suecia en 1653, Mazarino cons- 
truyb una nueva biblioteca, que dej6 al College 
des Quatre Nations (actual Institut de France) cuan¬ 
do murio en 1661. El principio de la «pared con bal- 
con» se aplicb tambien a la galeria del College. Te¬ 
nia casi 215 pies de largo. Por lo que respecta al 
ndmero de libros en las bibliotecas francesas, Pierre 
le Gallois, en 1680, 71 relaciona mds de 50 000 volu¬ 
menes en la Mazarina y 40 000 volumenes y 10 000 
manuscritos en la Bibliotheque du Roi. Puede anti¬ 
cipate que por 1819 esta ultima tenia 350 000 y 
50 000 manuscritos, y la Mazarina 90 000. 72 Pasando 


a otras cifras sacadas indiscriminadamente de la bi- 
bliografia, la biblioteca Sainte Genevieve albergaba 
110 000 volumenes y 2000 manuscritos en 1819. Mas 
adelante hablaremos mas extensamente del primer 
edificio de 1843 (p. 126). Su predecesor es conocido 
por una ilustracion de 1773. Fue construido aproxi- 
madamente en 1726-1733, o mejor dicho, se consi- 
guio una planta cruciforme al anadir brazos a una 
larga galeria que ya existia. 73 

Respecto a los tamanos de las bibliotecas inglesas, 
es suficiente citar la Bodleian, que en 1714 tenia 
36085 volumenes y en 1817 aproximadamente 161000. 74 
La Hofbibliothek de Viena subio de unos 9000 vo¬ 
lumenes, aproximadamente en 1600, a 80 000 hacia 
1660. 75 Catalina la Grande, en su fidelidad a Occiden- 
te, consiguio reunir en San Petersburgo mas de 
100 000 volumenes: 76 la biblioteca estaba abierta al 
publico. La biblioteca de Wolfenbiittel (vease mas 
abajo) tenia 28 415 volumenes en 1661. Gottingen, 
fundada en 1737, como la Universidad de Hannover, 


* 


y una de las mejores bibliotecas de fines del si- 
glo xviii en Alemania, tenia 60 000 volumenes hacia 
1763 y 200 000 hacia 1800, y tenia tambien un biblio- 
tecario de primera categoria en la figura de Johann 
Matthias Gesner, «pronto a acomodar a los visitan- 
tes», 77 lo que significa mucho mas de lo que puede 
decirse para el Museo Britanico, abierto en Montagu 
House en 1759 como biblioteca publica, pero de he- 
cho escasamente visitado, no siendo animados a ello 
la mayoria de las veces. 78 

Desde el punto de vista arquitectonico Gottingen 
no era de ningun interes, pero si lo eran muchas 
bibliotecas alemanas y mas atm las austriacas. Va- 
mos a sehalar, por diversas razones, las siguientes. 
Primeramente Wolfenbuttel (figs. 7.15-17), porque 
Leibniz, ademas denser bibliotecario de la Hannove- 
riana entre 1676 y el final de sus dias, 1716, fue tam¬ 
bien bibliotecario de Wolfenbuttel desde 1690. Escri- 
bi 6 un folleto llamado Idea Leibnitiana Bibliotecae 
Publicae secundum Classes Scientiarum ordinandaep 
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000 volumenes; en 1647, 
abierta todos los jueves 
de 14 a 17 de la tarde, 
' allf a estudiar». En ello 
mente por la Ambrosiana 
[azarino desaparecid en 
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a otras cifras sacadas indiscriminadamente de la bi- 
bliografia, la biblioteca Sainte Genevieve albergaba 
110 000 volumenes y 2000 manuscritos en 1819. Mas 
adelante hablaremos mas extensamente del primer 
edificio de 1843 (p. 126). Su predecesor es conocido 
por una ilustracion de 1773. Fue construido aproxi- 
madamente en 1726-1733, o mejor dicho, se consi- 
guio una planta cruciforme al anadir brazos a una 
larga galena que ya existia. 73 

Respecto a los tamanos de las bibliotecas inglesas, 
es suficiente citar la Bodleian, que en 1714 tenia 
36085 volumenes y en 1817 aproximadamente 161000. 74 
La Hofbibliothek de Viena subio de unos 9000 vo¬ 
lumenes, aproximadamente en 1600, a 80 000 hacia 
1660. 75 Catalina la Grande, en su fidelidad a Occiden- 
te, consiguio reunir en San Petersburgo mds de 
100 000 volumenes: 76 la biblioteca estaba abierta al 
publico. La biblioteca de Wolfenbiittel (vease mas 
abajo) tenia 28 415 volumenes en 1661. Gottingen, 
fundada en 1737, como la Universidad de Hannover, 
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y una de las mejores bibliotecas de fines del si- 
glo xviii en Alemania, tenia 60 000 volumenes hacia 
1763 y 200 000 hacia 1800, y tenia tambien un biblio- 
tecario de primera categoria en la figura de Johann 
Matthias Gesner, «pronto a acomodar a los visitan- 
tesjo, 77 lo que significa mucho mas de lo que puede 
decirse para el Museo Britanico, abierto en Montagu 
House en 1759 como biblioteca publica, pero de he- 
cho escasamente visitado, no siendo animados a ello 
la mayoria de las veces. 78 

Desde el punto de vista arquitectdnico Gottingen 
no era de ningun interes, pero si lo eran muchas 
bibliotecas alemanas y mas aun las austriacas. Va- 
mos a senalar, por diversas razones, las siguientes. 
Primeramente Wolfenbiittel (figs. 7.15-17), porque 
Leibniz, ademas de ser bibliotecario de la Hannove- 
riana entre 1676 y el final de sus dies, 1716, fue tam¬ 
bien bibliotecario de Wolfenbiittel desde 1690. Escri- 
bio un folleto llamado Idea Leibnitiana Bibliotecae 
Publicae secundum Classes Scientiarum ordinandae 


y en una carta de 1716 solicitaba una organization 
de las estanterfas a fin de que «se pueda alcanzar 
los libros sin necesidad de escaleras». s(> 

El edificio de la biblioteca de Wolfenbiittel fue el 
primero totalmente aislado de entre los de las biblio¬ 
tecas laicas. Tenia una estructura rectangular de 
127,5 por 95 pies. Inserto en el rectangulo habia 
otra estructura oval 81 con doce pilares cuadrados, 
un deambulatorio, un tambor con las linternas de 
iluminacion y una cupula coronada por un gran glo- 
bo. Este ultimo detalle plantea la cuestidn de si 
Leibniz no habia tenido algo que ver en el proyecto 
de todo el edificio (que fue demolido en 1887). 82 Los 
libros se alineaban a lo largo de las paredes en alco- 
bas radiales y habia una galena. Hermann Korb, el 
arquitecto que lo construyo, dificilmente pudo haber 
conocido el proyecto preliminar de Wren para la 
Trinity de Cambridge, que planteaba un edificio de 
forma circular. 83 

La Hofbibliothek de Viena (fig. 7.18), de 1722-1726, 
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obra de Fischer von Erlach,“ esta organizada central- 
mente, con un centro no circular sino oval y_no 
como un conjunto simplemente ovaicomo^Wol- 
fenbiittel sino al modo austnaco o del sur de Ale 
mania como una composicidn longitudinal con el 

ovalo en medio colocado transversalmente y al Este 
y Oeste las naves divididas transversalmente en su 
mitad por una cortina de columnas pareadas^Cier- 
tamente esta solucion de constrmr las bibliotecas 
triparti tks por cortinas de columnas Uego a ser rnuy 
poplar e/la Inglaterra georgiana (vdase, por eiem. 
plo Kenwood, en Robert Adam;, pero nunca se reali- 
zd con tal amplitud espacial. Por ello, asi como por 
determinados togros, la Hofbiblio^ek tmne s-pre- 
cedentes v sus seguidores mas en las bibliotecas mo 
^tos oue en las seculares. El libro del doctor 
Adriani reproduce dieciocho de ellas y d ® sde 
no son todas las existentes." Aparecen a finales del 
siglo xvll, y un epigono disimulado lo constituye 
Amorbach (fig. 7.19), , en 1799, con una galena y con 
Sos los detalles Luis XVI o Zopf, para usar el 
tdrmino alemdn. La mayoria de 

nlos son bajos, con techos abovedados. Incluso mu 
its carecen de galeria. Pero los mas espectaculares 
son desde luego los mas altos con galena con 
brazos angulares como en Melk ( g- - ’ j? nri a e 

damente de 1730 (en el que la colocacion de uno de 
los dos pabellones proyectandose en lo alto de una 
roca sobre el Danubio es inolvidable), en lmea curva, 
£“c.» S,a Florian, <1. 17.5-1750 c, «*» co,»» 
nas, como en Ottobeuren (fig. 7.24), de 1121-172*, 

incluso sobre atlantes de tamanosupenoral natu¬ 
ral como en Waldsassen, de hacia 1720-1724. Pero 
la ’unica que compile con la flofbibhothek son fes 
de Altenburg, en Austria, constnndas aproximada 
mente hacia 1740, con sus tres cupmasylasfab^ 
losas figures de estuco en las enjutas de la boveda, 
central,^ Admont (fig. 7.21) con sus siete hgeras 
cupulas, la central sostenida por columnas y de ma¬ 
yo? peso. Tiene 230 pies de largo. El arquitecto foe 
Gotthard Hayberger y en ella seencuen tran las^m g 
nificas Cualro ultimas cosas, de Stammel(un 
estas esculturas estd fechada en 1760). Bibhotecas 
parecidas a estas, fuera del sur de Alemania y Aus¬ 
tria, solamente pueden verse cn Portugal, esp - 
mente la del palacio de Mafra, imciada en 1717 y en 
Hniversidad de Coimbra (fig. 7.23), empezada en 
1716, ambas proyectadas por Joao Frederico u 
vice originalmente llamado Johann Friedrich Lud 
wig De la biblioteca de Mafra, Beckford escribio que 
la encontraba «de extraordinaria longitud, no menos 
de 300 pies..., pero toscamente planteada». 

Volvtdo ; Alemania, en el Ultimo tercio del si¬ 
glo xvm las bibliotecas de Alemania central y sep¬ 
tentrional son mas interesantes, aunque menos. es^ 

pldndidas que las del sur. Kassel (fig. 8.8), obra de 
Simon Louis du Ry, de 1769-1777, es memorable por 


compartir su delicada construccion clasl “ “ n P° r ' 
tico y cupula con el museo 87 (vease p. 136). Este 
habia sido ya el caso de Alejandria en epoca helerns- 
tica, que en su conjunto era llamado . museton que 
nos lego de hecho el termino museo. Pero este teroa 
es para el siguiente capltulo de este libro. 

Mientras tanto la biblioteca de Fulda, de 1771- ’ 

con dos galerias, merece ser mencionada po q 
muy belli, y la biblioteca de Federico el Grande en 
Berlin, de 1774-1784, porque su exterior es una oopia 
del proyecto de Fischer von Erlach para la Hofburg 

de Viena _el gran rey tenia una sorprendente y 

curiosa predileccion por seleccionar fachadas copia- 
das— y tambidn porque Federico expreso su 
de que esta biblioteca fuera publica al concederle 
un rotulo que podria haber figurado como i u 
estecapitulo. La biblioteca se presenta como nutn- 
mentum spiritus y realmente se abria diariamente. 
Finalntente, Karlsmhe (fig. 7.22) debe recordarse 
porque el nuevo edificio, de 1761, anticipo la gran 
innovation de comienzos del siglo xix, aLquitarlos 
estantes de la sala de lectura.® Es un ^ dl ^’° 
drado con la sala de lectura en el ccntro.en medio 
de un cruce de pasillos. A lzquier a y 
los dos pasillos principales hay espaems muy estm 
chos v largos con libros y acabando todos con una 
ventana. e! origen de esta distribucion probablemen- 
te sea el sistema ingles de disposicion en estante- 
rias que, desde luego, por entonces ya se habia aban 
donado. 








m 

n 





7.22. Karlsruhe, biblioteca, 1761 (E. Edwards, Memoirs of Li- 
braries, 1859) 


Entretanto, lo que Inglaterra hizo en sus 
bibliotecas del siglo xvm fue dar mayor amphtud 
espacial y maxima monumentalidad no solo intern^ 
sino externamente. Respecto a la monumentalida 
externa, Wren habia dado el tono en el Trin y 
Cambridge (fig. 7.25), en la temprana fecha de l67 f; 
con la biblioteca cuadrada al extremo del Patio d 
Nevile, 81 que fue el resultado del acuerdo entre 
director y el arquitecto despues de que la propuesta 
inicial de un edificio circular (como ya se ha me: - 
cionado) hubiera sido rechazada. La biblioteca d 
Wren esta en el piso superior y sigue aun el sistema 
de estanterias, pero con una innovacion m y 
ligente que demuestra el total conocimiento del nue- 




7.25. Cambridge, colegio Trinity, biblioteca, comenzada en 1676 por sir 












































1 esta organizada central- 
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ente oval, como en Wol- 
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olumnas llego a ser muy 
>rgiana (vease, por ejem- 
am), pero nunca se reali- 
L. Por ello, asi como por 
bibliothek tiene sus pre¬ 
cis en las bibliotecas mo- 
'es. El libro del doctor 
i de ellas y desde luego 
!S Aparecen a finales del 
isimulado lo constituye 
! 9, con una galeria y con 
I o Zopf, para usar el 
i de los primeros ejem- 
ibovedados. Incluso mu- 
> los mas espectaculares 
os, con una galeria, con 
"elk (fig. 7.20), aproxima- 
la colocacion de uno de 
idose en lo alto de una 
Ividable), en linea curva, 
"45-1750, o sob re colum- 
ig. 7.24), de 1721-1724, o 
.mano superior al natu- 
e hacia 1720-1724. Pero 
a Hofbibliothek son las 
;onstruidas aproximada- 
res cupulas y las fabu- 
is enjutas de la boveda t 
) con sus siete ligeras 
por columnas y de ma- 
largo. El arquitecto fue 
l se encuentran las mag- 
?, de Stammel (una de 
a en 1760). Bibliotecas 
sur de Alemania y Aus- 
3 en Portugal, especial- 
a, iniciada en 1717 y en 
[fig. 7.23), empezada en 
r Joao Frederico Ludo- 
Johann Friedrich Lud- 
i, Beckford escribio que 
aria longitud, no menos 
ite planteada®. 86 
el ultimo tercio del si- 
Uemania central y sep- 
ltes, aunque menos es- 
assel (fig. 8.8), obra de 
1777, es memorable por 


Historia de las tipologtas arquitectonicas 

compartir su delicada construccion clasica con por¬ 
tico y cupula con el museo RT (vease p. 136). Este 
habia sido ya el caso de Alejandria en epoca helenis- 
tica, que en su con junto era Ilamado museion , que 
nos lego de hecho el termino museo. Pero este tema 
es para el siguiente capitulo de este libro. 

Mientras tanto la biblioteca de Fulda, de 1771-1778, 
con dos galenas, merece ser mencionada por que es 
muy bella, y la biblioteca de Federico el Grande, en 
Berlin, de 1774-1784, porque su exterior es una copia 
del proyecto de Fischer von Erlach para la Hofburg 
de Viena —el gran rey tenia una sorprendente y 
curiosa predileccion por seleccionar fachadas copia- 
das— y tambien porque Federico expreso su deseo 
de que esta biblioteca fuera publica al concederle 
un rdtulo que podria haber figurado como titulo de 
este capitulo. La biblioteca se presenta como niitri- 
mentum spiritus y realmente se abria diariamente. 
Finalmente, Karlsruhe (fig, 7.22) debe recordarse 
porque el nuevo edificio, de 1761, anticipo la gran 
innovacion de comienzos del siglo xix, al quitar los 
estantes de la sala de lectura. 88 Es un edificio cua- 
drado con la sala de lectura en el centro, en medio 
de un cruce de pasillos. A izquierda y derecha de 
los dos pasillos principales hay espacios muy estre- 
chos y largos con libros y acabando todos con una 
ventana. El origen de esta distribucion probablemen- 
te sea el sistema ingles de disposicion en estante- 
rias que, desde luego, por entonces ya se habia aban- 
donado. 
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7.22. Karlsruhe, biblioteca, 1761 (E. Edwards, Memoirs of Li¬ 
braries, 1859) 


Entretanto, lo que Inglaterra hizo en sus mejores 
bibliotecas del siglo xviii fue dar mayor amplitud 
espacial y maxima monumentalidad no solo interna, 
sino externamente. Respecto a la monumentalidad 
externa. Wren habia dado el tono en el Trinity de 
Cambridge (fig. 7.25), en la temprana fecha de 1676, 
con la biblioteca cuadrada al extremo del Patio de 
Nevile, 89 que fue el resultado del acuerdo entre el 
director y el arquitecto despues de que la propuesta 
inicial de un edificio circular (como ya se ha men- 
cionado) hubiera sido rechazada. La biblioteca de 
Wren esta en el piso superior y sigue aun el sistema 
de estanterias, pero con una innovacion muy inte- 
ligente que demuestra el total conocimiento del nue- 


7.23. Abadia de Coimbra, biblioteca, comenzada en 1716, por 
Joao Frederico Ludovice 


7.24. Abadia de Ottobeuren, biblioteca, 1721-1724, probablemen- 
te de J. M. Fischer. 







7.25. Cambridge, colegio Trinity, biblioteca, comenzada en 1676 por sir Christopher Wren 
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7.26. Cambridge, colegio Trinity, biblioteca, comenzada en 
1676 por sir Christopher Wren 


7.27. Oxford, Radcliffe Camera, 1737-1749, de James Gibbs 




7.29. E.-L. Boullee, proyecto para la Bibliotheque du Roi en 
el emplazamiento de los Capuchins, 1784 (Biblioth&que Natio- 
nale, Paris) 
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7.30. J.-N.-L. Durand, proyecto 
vol. II, 1809) 


para una biblioteca ( Precis , 


7.31 y 32, E.-L. Boullee, pi 
Roi en el emplazamiento e: 
(arriba) e interior (Biblioth 




vo sistema mural. Wren colocd su fila de ventanas 
tan alta que las estanterlas podfan continuar en los 
muros de la parte correspondiente a cada armario- 
estanteria. Extemamente —un detalle tipico de 
Wren— # las hileras de separacion entre el piso bajo 
y el superior. corren no al nivel del piso superior, 
sino al de los antepechos de las ventanas. Se descu- 
bre el truco cuando al asomarse puede verse que 
los arcos de la arcada inferior (de la planta baja) 
son macizos. La mas monumental de las bibliotecas 
inglesas —la del colegio Queen's, en Oxford nada 
tenia que ver con este interior, pero la primera biblio¬ 
teca de Oxford en el siglo xvm, la biblioteca Codring- 
ton (fig. 7.28), en All Souls, de Hawskmoor, construida 
entre 1715 y 1740, demuestra que su arquitecto era 
totalmente partidario del sistema mural. 90 La biblio¬ 
teca tiene casi 200 pies de longitud y Hawksmoor 


querla que la pared del muro interior estuviera cu- 
bierta de libros en su totalidad, con accesos a traves 
de dos galerias. Elio no se realizo. El despilfarro de 
este proyecto es bien patente 91 Lo mismo es vdlido 
para la biblioteca del Christ Church, proyectada por 
el doctor Clarke y construida entre 1717 y 1772 (las 
estanterias se realizaron entre 1756-1763). Tales bi¬ 
bliotecas se pareclan m&s a las de las casas privadas 
que a las de los colegios de siglos anteriores. No 
solo reciblan y exhibian libros, sino tambien globos 
terraqueos, a veces aparatos astronomicos, otras cua- 
dros. De ahi el deseo de amplios espacios fibres. 

Ninguna biblioteca tiene tanto valor monumental 
ni es tan liberal con el espacio como la Radcliffe 
Camera, de Oxford (fig. 7.27), obra de Gibbs, realizada 
en 1737-1749, un anexo totalmente separado de la Bod¬ 
leian. Pudo disponerse del dinero del doctor Radclif¬ 


fe en 1736, si bien ya se habia empezado el proyecto 
en 1720, y fue Hawksmoor quien, inspirado por la 
primera idea de Wren para el Trinity (Cambridge), 
sugirio un edificio redondo, capricho que Gibbs aban- 
don6. 9a El resultado fue el siguiente: estantes de 
pared en ocho alcobas radiales con una galena supe¬ 
rior y una total, esplendida y monumental amplitud 
en todo el centro. 

Solo otro disenador de bibliotecas fue mas parti¬ 
dario de amplitud de espacios que Gibbs, aunque no 
las realizo mas que sobre el papel. Casi no seria 
necesario, despues de los capitulos referentes a los 
monumentos nacionales, ayuntamientos y teatros, 
decir que este disenador fue Boullee. Sabemos 93 que 
en 1784 se le pidio oficialmente a Boullee que pro- 
yectara con nuevos criterios la Bibliotheque du Roi 
(fig. 7.29), escogiendo la zona de la casa de los Capu- 


chinos. El edificio tem 
planta cruciforme fon 
res, una cupula centra 
pared exterior del edi 
y una fachada con veil 
lumnas gigantes, mas c 
a un patio de entrada 
nas. Las alas de la cru 
tinadas a salas de lecti 
de hombres ilustres, i 
biblioteca Trinity, de 
originariamente el hab 
tos sobre las estanteri 
bliotecas de la noblezs 
El esquema, no hao 
sivamente grandioso, y 
el emplazamiento de 1 
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1737-1749, de James Gibbs 7,28 Oxford, All Souls, biblioteca Codrington, 1715-1740, de Ni¬ 
cholas Hawksmoor 



7.29. fi.-L. Boullee, proyecto para la Bibliotheque du Roi en 
el emplazamiento de los Capuchins, 1784 (Bibliotheque Natio- 
nale, Paris) 



7.30. J.-N.-L. Durand, proyecto para una biblioteca {Precis, 
vol. II, 1809) 
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queria que la pared del muro interior estuviera cu- 
bierta de libros en su totalidad, con accesos a traves 
de dos galenas. Elio no se realizd. El despilfarro de 
este proyecto es bien patente. 91 Lo mismo es valido 
para la biblioteca del Christ Church, proyectada por 
el doctor Clarke y construida entre 1717 y 1772 (las 
estanterias se realizaron entre 1756-1763). Tales bi¬ 
bliotecas se parec/an mas a las de las casas privadas 
que a las de los colegios de siglos anteriores. No 
solo recibian y exhibian libros, sino tambien globos 
terraqueos, a veces aparatos astronomicos, otras cua- 
dros. De ahf el deseo de amplios espacios libres, 
Ninguna biblioteca tiene tanto valor monumental 
ni es tan liberal con el espacio como la Radcliffe 
Camera, de Oxford (fig. 7.27), obra de Gibbs, realizada 
en 1737-1749, un anexo totalmente separado de la Bod¬ 
leian. Pudo disponerse del dinero del doctor Radclif- 


fe en 1736, si bien ya se habia empezado el proyecto 
en 1720, y fue Hawksmoor quien, inspirado por la 
primera idea de Wren para el Trinity (Cambridge), 
sugirio un edificio redondo, capricho que Gibbs aban- 
dono. 92 El resultado fue el siguiente: estantes de 
pared en ocho alcobas radiales con una galena supe¬ 
rior y una total, esplendida y monumental amplitud 
en todo el centro. 

Solo otro disenador de bibliotecas fue mas parti- 
dario de amplitud de espacios que Gibbs, aunque no 
las realizo mas que sobre el papel. Casi no seria 
necesario, despues de los capitulos referentes a los 
monumentos nacionales, ayuntamientos y teatros, 
decir que este disenador fue Boullee. Sabemos 93 que 
en 1784 se le pidio oficialmente a Boullde que pro- 
yectara con nuevos criterios la Bibliotheque du Roi 
(fig. 7.29), escogiendo la zona de la casa de los Capu- 



7.31 y 32. fi.-L. Boullee, proyectos para la Bibliotheque du 
Roi en el emplazamiento existente, 1784: fachada de entrada 
(arriba) e interior (Bibliotheque Nationale, Paris) 


chinos. El edificio tenia que ser cuadrado, con una 
planta cruciforme formando cuatro patios interio- 
res, una cupula central, cuatro filas alrededor de la 
pared exterior del edificio para albergar los libros 
y una fachada con veintiun vanos formados por co- 
lumnas gigantes, mas cuatro al interior, conduciendo 
a un patio de entrada segmentado por mas colum- 
nas. Las alas de la cruz estaban probablemente des- 
tinadas a salas de Iectura. Debian colocarse estatuas 
de hombres ilustres, al igual que los bustos de la 
biblioteca Trinity, de Wren (fig. 7.25) —en la que 
originariamente el habia previsto estatuas y no bus¬ 
tos sobre las estanterias— y a la manera de las bi¬ 
bliotecas de la nobleza y la aristocracia inglesas. 

El esquema, no hace falta decirlo, resultaba exce- 
sivamente grandioso, y Boullee llev6 a cabo otro para 
el emplazamiento de la biblioteca existente que des- 
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1,26 . Cambridge, colegio Trinity, biblioteca, comenzada en 
1676 por sir Christopher Wren 



7.27. Oxford, Radcliffe Camera, 1737-1749, de James Gibbs 



7.28 Oxford, All Souls, biblioteca Codrington, 1715-1740, de Ni¬ 
cholas Hawksmoor 
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129. E.-L. Boullee, proyecto para la Bibliotheque du Roi en 
el emplazamiento de los Capuchins, 1784 (Bibliotheque Natio- 
nale. Paris) 



7.30. J.-N.-L. Durand, proyecto para una biblioteca (Precis, 
vol. II, 1809) 


vo sistema mural. Wren coloco su fila de ventanas 
tan alta que las estanterias podian continuar en los 
muros de la parte correspondiente a cada armario- 
estanteria. Externamente —un detalle tipico de 
Wren—, las hileras de separation entre el piso bajo 
y el superior corren no al nivel del piso superior, 
sino al de los antepechos de las ventanas. Se descu- 
bre el truco cuando al asomarse puede verse que 
los arcos de la arcada inferior (de la planta baja) 
son macizos. La mds monumental de las bibliotecas 
inglesas —la del colegio Queen's, en Oxford— nada 
tenia que ver con este interior, pero la primera biblio¬ 
teca de Oxford en el siglo xvm, la biblioteca Codring¬ 
ton (fig. 7.28), en All Souls, de Hawskmoor, construida 
entre 1715 y 1740, demuestra que su arquitecto era 
totalmente partidario del sistema mural. 90 La biblio¬ 
teca tiene casi 2p0 pies de longitud y Hawksmoor 


queria que la pared del muro interior estuviera cu- 
bierta de libros en su totalidad, con accesos a traves 
de dos galerias. Elio no se realizo. El despilfarro de 
este proyecto es bien patente 91 Lo mismo es v&lido 
para la biblioteca del Christ Church, proyectada por 
el doctor Clarke y construida entre 1717 y 1772 (las 
estanterias se realizaron entre 1756-1763). Tales bi¬ 
bliotecas se pareclan mas a las de las casas privadas 
que a las de los colegios de siglos anteriores. No 
solo reciblan y exhiblan libros, sino tambien globos 
terr&queos, a veces aparatos astronomicos, otras cua- 
dros. De ahi el deseo de amplios espacios libres. 

Ninguna biblioteca tiene tanto valor monumental 
ni es tan liberal con el espacio como la Radcliffe 
Camera, de Oxford (fig. 7.27), obra de Gibbs, realizada 
en 1737-1749, un anexo totalmente separado de la Bod¬ 
leian. Pudo disponerse del dinero del doctor Radclif¬ 


fe en 1736, si bien ya se habia empezado el proyecto 
en 1720, y fue Hawksmoor quien, inspirado por la 
primera idea de Wren para el Trinity (Cambridge), 
sugirio un edificio redondo, capricho que Gibbs aban- 
dono. 93 El resultado fue el siguiente: estantes de 
pared en ocho alcobas radiates con una galena supe¬ 
rior y una total, esplendida y monumental amplitud 
en todo el centro. 

Solo otro disenador de bibliotecas fue mas parti¬ 
dario de amplitud de espacios que Gibbs, aunque no 
las realizo mas que sobre el papel. Casi no seria 
necesario, despues de los capitulos referentes a los 
) monumentos nacionales, ayuntamientos y teatros, 

decir que este disenador fue Boullee. Sabemos 93 que 
en 1784 se le pidio oficialmente a Boullee que pro- 
\ yectara con nuevos criterios la Bibliotheque du Roi 

(fig. 7.29), escogiendo la zona de la casa de los Capu- 
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7.28 Oxford, All Souls, biblioteca Codrington, 1715-1740, de Ni¬ 
cholas Hawksmoor 






7.29. R.-L, Boullee, proyecto para la Bibliotheque du Roi en 
el emplazamiento de los Capuchins, 1784 (Bibliotheque Natio¬ 
nal, Paris) 
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7.31 y 32. E.-L. Boullee, proyectos para la Bibliotheque du 
Roi en el emplazamiento existente, 1784: fachada de entrada 
(arriba) e interior (Bibliotheque Nationale, Paris) 
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queria que la pared del muro interior estuviera cu- 
bierta de libros en su totalidad, con accesos a traves 
de dos galenas. Elio no se realizo. El despilfarro de 
este proyecto es bien patente. 91 Lo mismo es valido 
para la biblioteca del Christ Church, proyectada por 
el doctor Clarke y construida entre 1717 y 1772 (las 
estanterias se realizaron entre 1756-1763), Tales bi¬ 
bliotecas se parecfan mas a las de las casas privadas 
que a las de los colegios de siglos anteriores. No 
solo recibian y exhibian libros, sino tambien globos 
terraqueos, a veces aparatos astronomicos, otras cua- 
dros. De ahi el deseo de amplios espacios libres. 

Ninguna biblioteca tiene tanto valor monumental 
ni es tan liberal con el espacio como la Radcliffe 
Camera, de Oxford (fig. 7.27), obra de Gibbs, realizada 
en 1737-1749, un anexo totalmente separado de la Bod¬ 
leian. Pudo disponerse del dinero del doctor Radclif- 
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fe en 1736, si bien ya se habia empezado el proyecto 
en 1720, y fue Hawksmoor quien, inspirado por la 
primera idea de Wren para el Trinity (Cambridge), 
sugirio un edificio redondo, capricho que Gibbs aban- 
dono. 92 El resultado fue el siguiente: estantes de 
pared en ocho alcobas radiales con una galena supe¬ 
rior y una total, esplendida y monumental amplitud 
en todo el centro. 

Solo otro disenador de bibliotecas fue mas parti- 
dario de amplitud de espacios que Gibbs, aunque no 
las realizo mas que sobre el papel. Casi no seria 
necesario, despues de los capitulos referentes a los 
monumentos nacionales, ayuntamientos y teatros, 
decir que este disenador fue Boullee. Sabemos 93 que 
en 1784 se le pidio oficialmente a Boullee que pro- 
yectara con nuevos criterios la Bibliotheque du Roi 
(fig. 7.29), escogiendo la zona de la casa de los Capu- 


chinos. El edificio tenia que ser cuadrado, con una 
planta cruciforme formando cuatro patios interio¬ 
rs, una cupula central, cuatro filas alrededor de la 
pared exterior del edificio para albergar los libros 
y una fachada con veintiun vanos formados por co- 
lumnas gigantes, m&s cuatro al interior, conduciendo 
a un patio de entrada segmentado por mas colum- 
nas. Las alas de la cruz estaban probablemente des- 
tinadas a salas de lectura. Debian colocarse estatuas 
de hombres ilustres, al igual que los bustos de la 
biblioteca Trinity, de Wren (fig. 7,25) —en la que 
originariamente el habia previsto estatuas y no bus¬ 
tos sobre las estanterias— y a la manera de las bi¬ 
bliotecas de la nobleza y la aristocracia inglesas. 

El esquema, no hace falta decirlo, resultaba exce- 
sivamente grandioso, y Boullee llevo a cabo otro para 
el emplazamiento de la biblioteca existente que des- 
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de 1724 habia sido adaptada en el Palais Mazarin. 94 
Boullee sugirid llenar el amplio patio con un largo 
salon de casi 300 pies de longitud. Los libros debe- 
rian exponerse segun el principio mural aplicado 
hast a el absurdo. Muestra el arquitecto empinados 
pianos a distintos niveles en lugar de galenas, en 
numero de tres; cada nivel —a juzgar por las figuras 
dibujadas en ellos— tiene aproximadamente entre 
10 6 12 pies de altura. Sobre ellos debia seguir una 
larga columnata, como en los teatros de la Antigue- 
dad o en los teatros de Palladio, pero con mas libros 
entre las columnas, y finalmente una amplia boveda 
artesonada de medio canon, con una larga claraboya 
central. Para la fachada, Boullee present6 distintos 
tratamientos: un portico gigantesco de quince vanos 
o una fachada cerrada por un portico con un ediculo 
tipo siglo xvi, o con un portal flanqueado por dos 
atlantes sosteniendo un globo terraqueo (fig. 7.31) 
(este dltimo fechado en 1788) 95 

El sistema mural era afin corriente en la decada 
de 1780 —habia sido descrito como materia de los 
cursos en los libros de texto oficiales de los anos 
setenta: Jacques-Frangois Blondel, en su Cours d’ar¬ 
chitecture (vol. II, p. 393): «grandes salas... a cuyos 
muros se adosan... armariosj>, y siguio en los libros 
de texto habituales de los primeros anos de la cen- 
turia siguiente: asi, en el de Durand, Recueil et pa¬ 
ralleled de 1801, y su Precis des legons, de 1802-1809 
(vease p. 54). Como en muchos otros tipos de edifi- 
cio, Durand racionalizo a Boullee, Los edificios que 
propone son tan vastos como los de Boullee, pero 
parecen un poco mas inverosimiles. El modelo de 
biblioteca de Durand (fig. 7.30) es un cuadrado con 
cuatro torres cuadradas en las esquinas. 96 La misma 
biblioteca es como una rueda: un centro que es una 
amplia sala con una boveda tipo Panteon, una hilera 
circular periferica y ocho radios; todo esta lleno de 
columnas. Las salas de los libros tienen aparente- 
mente estanterias murales. La sala con cupula sirve 
para «vigilancia». Pero las cupulas eran escasas en 
los edificios bibliotecarios y asi continuaron durante 
algunas decadas. Un proyecto para Gottingen, de 
Johann Daniel Heumann, tiene una y esta fechada 
en 1769. 97 C, F. Adelcrantz proyecto una para Uppsa¬ 
la en 1767-1770, y Jefferson, inspirado en el estilo 
de Pevre-Boullee v por Durand, hizo que la biblio¬ 
teca de la Universidad de Virginia, en Charlottesville, 
tambien tuviera una. Data de 1822-1826, pero la idea 
procedia de una sugerencia de Latrobe para una sala 
de lectura contenida en una carta de 1817. Original- 
mente la rotonda tenia en el piso bajo tres salas 
ovales, incluyendo la capilla y la sala de examenes. 
Despues de un incendio en 1875 esta planta se supri- 
m in y la biblioteca fue ampliada. La rotonda tenia 
una galeria sobre columnas y estaba coronada —no 
hace falta decirlo— por una cupula tipo Panteon. 98 

Mientras las bibliotecas circulares seguian siendo 


excepcionales, los espacios longitudinal es con estan¬ 
terias murales y galerias fueron corrientes basta me- 
diados del siglo xix. Ejemplos, son la biblioteca del 
rey en el Museo Britanico, de 1823-1824; la primera 
ala anadida por Robert Smirke a la antigua Montagu 
House; 99 la preciosa biblioteca de la abadia de Pan- 
nonhalma (fig. 7.33), en Hungria, de 1824-1832, obra 
de J. Engel y J. Packh, con una larga sala con una 
boveda de canon segmentada, un abside y una gale¬ 
ria; el majestuoso anadido a la biblioteca de la Uni- 
versidad de Cambridge (fig, 7.34), de C. R. Cockerell, 
de 1837-1840 (actualmente biblioteca Law), con su bo- 
veda de canon artesonada en diagonal, y otra muy 
parecida, anterior en pocos anos (1831-1834); la bi¬ 
blioteca de la Universidad de Edimburgo (fig. 7.35), 
proyectada por W. H. Playfair. 100 La biblioteca de Gre¬ 
noble, proyectada por Questel en 1862, 101 otro caso en 
el que se ad junta en el mismo edificio un museo, y 
la fabulosa biblioteca del Institute Peabody en Bal¬ 
timore (fig, 7.36), de 1857, obra de Edmund George 
Lind, con cinco pisos de galerias. Todos ellos son 
de epoca y estilo victoriano. 

El Instituto fue empezado por George Peabody, el 
filantropo millonario, con una donacion de 1 500 000 
dolares. 102 Tambien creo en las propiedades de los 
Peabody viviendas para los pobres de Londres y su- 
fragd la representation norteamericana en la Expo¬ 
sition de 1851. La biblioteca del Instituto Peabody 
es lo que los norteamericanos llamaban una biblio¬ 
teca publica gratuita ( free public library). Hablando 
socialmente, no arquitectonicamente, la biblioteca 
publica gratuita o, simplemente, la biblioteca publi¬ 
ca, es el avance mas importante del siglo xix en el 
campo de las bibliotecas. 103 Aparecio simultaneamen- 
te en Estados Unidos e Inglaterra, y por el Carnegie 
Trust, de 1897, se estimulo en Inglaterra gracias a la 
influencia de Norteamerica. 101 Su definition norteame¬ 
ricana mas idealista fue dada en el temprano ano 
de 1747 a proposito de la biblioteca Redwood de 
Newport, Rhode Island. Una biblioteca publica es 
una institution a la que «pueden acudir libremente 
el curioso e impaciente investigador... y el aturdido 
ignorante». 10S Es mas bonita que la de Herbert Spen¬ 
cer: «Roban a un hombre para pagar los libros con 
el fin de que otro hombre los lea.» 1M La actual de¬ 
finition norteamericana seria algo parecido a esto: 
Debe ser de entrada gratuita, debe prestar libros, 
debe tener libre acceso a los estantes, debe tener 
una biblioteca para ninos y deberia crear filiales. 
Conseguir todo ello representaba un proceso gra¬ 
dual, siendo distintas las fechas para cada caso par¬ 
ticular. 107 

Todos estos aspectos se lograron solamente a fi¬ 
nales de siglo. Por lo que respecta a las fechas inicia- 
Ies, son las siguientes: La primera biblioteca ptiblica 
se supone que ha sido la de Peterboro, en New 
Hampshire, abierta en 1833. La legislation se publi- 
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7.33. Abadia de Pannonhalma, biblioteca, 1824-1832, de J. Engel 
y J. Packh 






7.34. Cambridge, biblioteca de la Universidad (actualmente 
biblioteca Law), 1837-1840, de C. R. Cockerell: bdveda 


co en Massachusetts en 1848. La Biblioteca Publica 
de Boston se inauguro en 1854; es actualmente una 
de las me j ores bibliotecas de Norteamerica. La legis¬ 
lation siguiente fue en New Hampshire, en 1849; 
Maine, 1854; Vermont, 1865, y Ohio, 1867. La biblio¬ 
teca As tor, en Nueva York, fue fundada con un le- 
gado de 400 000 dblares que dejo en testamento 
J. J. As tor en 1849. Dickens, en su American Notes 
for General Circulation, en la temprana fecha de 
1842 uso el termino public library refiriendose a 
Richmond, Virginia. 108 En Inglaterra, William Ewart, 
miembro del Parlamento, fue su mas entusiasta pro¬ 
motor. Una ley promulgada en 1845 concedla una 
suma del presupuesto local para un museo. La ley 
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excepcionales, los espacios longitudinal es con eslan- 
terfas murales y galenas fueron corrientes hasta me- 
diados del siglo xix. Ejemplos, son la biblioteca del 
rey en el Museo Britanico, de 1823-1824; la primera 
ala anadida por Robert Smirke a la antigua Montagu 
House; 99 la preciosa biblioteca de la abadia de Pan- 
nonhalma (fig. 7.33), en Hungria, de 1824-1832, obra 
de J. Engel y J. Packh, con una larga sala con una 
boveda de canon segmentada, un &bside y una gale¬ 
na; el majestuoso anadido a la biblioteca de la Uni- 
versidad de Cambridge (fig. 7.34), de C, R. Cockerell, 
de 1837-1840 (actualmente biblioteca Law), con su bo¬ 
veda de canon artesonada en diagonal, y otra muy 
parecida, anterior en pocos anos (1831-1834); la bi¬ 
blioteca de la Universidad de Edimburgo (fig. 7,35), 
proyectada por W. H. Playfair. 100 La biblioteca de Gre¬ 
noble, proyectada por Questel en 1862, 101 otro caso en 
el que se adjunta en el mismo edificio un museo, y 
la fabulosa biblioteca del Instituto Peabody en Bal¬ 
timore (fig. 7.36), de 1857, obra de Edmund George 
Lind, con cinco pisos de galenas. Todos ellos son 
de epoca y estilo victoriano. 

El Instituto fue empezado por George Peabody, el 
filantropo millonario, con una donacion de 1 500 000 
dolares 102 Tambien creo en las propiedades de los 
Peabody viviendas para los pobres de Londres y su- 
frago la representation norteamericana en la Expo¬ 
sition de 1851. La biblioteca del Instituto Peabody 
es lo que los norteamericanos llamaban una biblio¬ 
teca publica gratuita (free public library). Hablando 
socialmente, no arquitectonicamente, la biblioteca 
publica gratuita o, simplemente, la biblioteca publi¬ 
ca, es el avance mas importante del siglo xix en el 
campo de las bibliotecas. 103 Aparecio simultaneamen- 
te en Estados Unidos e Inglaterra, y por el Carnegie 
Trust, de 1897, se estimulo en Inglaterra gracias a la 
influencia de Norteamerica. 104 Su definicidn norteame¬ 
ricana mas idealista fue dada en el temprano ano 
de 1747 a proposito de la biblioteca Redwood de 
Newport, Rhode Island. Una biblioteca publica es 
una institution a la que «pueden acudir libremente 
el curioso e impaciente investigador... y el aturdido 
ignorante». 105 Es mas bonita que la de Herbert Spen¬ 
cer: «Roban a un hombre para pagar los libros con 
el fin de que otro hombre los lea.» 106 La actual de¬ 
finition norteamericana seria algo parecido a esto: 
Debe ser de entrada gratuita, debe prestar libros, 
debe tener libre acceso a los estantes, debe tener 
una biblioteca para ninos y deberia crear filiales. 
Conseguir todo ello representaba un proceso gra¬ 
dual, siendo distintas las fechas para cada caso par¬ 
ticular. 107 

Todos estos aspectos se lograron solamente a fi¬ 
nales de siglo. Por lo que respecta a las fechas inicia- 
les, son las siguientes: La primera biblioteca publica 
se supone que ha sido la de Peterboro, en New 
Hampshire, abierta en 1833. La legislation se publi¬ 



7.34. Cambridge, biblioteca de la Universidad (actualmente 7.35. Edimburgo, biblioteca de la Vieja Universidad, 1831- 

biblioteca Law), 1837-1840, de C. R. Cockerell: boveda 1834, de W. H. Playfair 


co en Massachusetts en 1848. La Biblioteca Publica 
de Boston se inauguro en 1854; es actualmente una 
de las me j ores bibliotecas de Norteamerica. La legis¬ 
lation siguiente fue en New Hampshire, en 1849; 
Maine, 1854; Vermont, 1865, y Ohio, 1867. La biblio¬ 
teca Astor, en Nueva York, fue fundada con un le- 
gado de 400 000 dolares que dejo en testamento 
J. J. Astor en 1849. Dickens, en su American Notes 
for General Circulation , en la temprana fecha de 
1842 usd el termino public library refiriendose a 
Richmond, Virginia. 108 En Inglaterra, William Ewart, 
miembro del Parlamento, fue su mds entusiasta pro¬ 
motor. Una ley promulgada en 1845 concedia una 
suma del presupuesto local para un museo. La ley 


se hizo extensiva a las bibliotecas en 1850. General- 
mente se concede el merito de haber sido la primera 
en Inglaterra al museo y biblioteca publica de Warr¬ 
ington. En efecto, se abrio en 1848, pero no era 
gratuita. Por tanto la primera es el museo y galena 
de arte de Salford, abierta en 1850. 109 En principio, el 
edificio era una casa privada; actualmente es el nu- 
cleo de la Universidad de Salford. En 1852 siguid la 
biblioteca publica de Manchester, Las tres se localiza- 
ban en la no muy adecuada zona del norte industrial. 
En los cuatro anos siguientes vinieron las de Liver¬ 
pool, Sheffield, Birkenhead, Birmingham. 

Arquitectonicamente, la mas hermosa de las biblio¬ 
tecas publicas norteamericanas es la de Boston (fi- 
























7.36. Baltimore, biblioteca del Instituto Peabody, 1857, de 
E. G. Lind 


gura 7.38). En 1888-1892 recibio el noble edificio pro- 
yectado por McKim, Mead & White en un sobrio 
estilo siglo xvi, inspirado sin duda en la Biblioth£- 
que Sainte Genevieve de Paris (fig. 7.43) (de la que 
hablaremos mas adelante). Por lo que respecta a las 
pequenas bibliotecas, por entonces H. H. Richardson 
habia hecho popular su pintoresco romanico, un es¬ 
tilo que habia descubierto en Francia y que, aunque 
desde el pun to de vista funcional estaba lejos de lo 
ideal, permitia una gran variedad de estructuracion 
de las partes, arte en el que Richardson era un 
maestro. 110 Mencionaremos solo algunas: la biblioteca 
Memorial Winn, en Woburn (Mass.), 1877-1878; la 
biblioteca Memorial Ames, en Nort Easton (Mass.), 
1877-1879, y la biblioteca del Memorial Crane, en 
Quincy (Mass.) (fig. 7.37), 1880.1883. Sedan bien pocos, 
si es que hubo alguno, los arquitectos europeos que 
podian equiparar la dqueza de recursos de que dis- 
puso Richardson en la combinacion de los distintos 
elementos, tanto en el interior como en el exterior. 111 





7.38. Boston, Biblioteca Publica, 1888-1892, de McKim, Mead 
& White 


Como ejemplo de las bibliotecas municipales londi- 
nenses, la biblioteca de consulta Battersea (fig. 7.39), 
en Altenburg Gardens, servira, aunque por su fecha 
(1924-1925) es extremadamente tardia. A pesar de 
ello, con sus fajas de ventanas bajas y la pared baja 
que da a la calle, resulta muy hermosa dentro del 
estilo de 1900. El arquitecto fue T. W. A. Hayward. 

En cuanto a las bibliotecas publicas del continen- 
te, Alemania, gracias a la Reforma, como hemos 
vis to, tiene un gran numero de ellas. Edward Ed¬ 
wards 112 conto once de ellas a fines del siglo xvi. Pero 
su continuidad hasta el siglo xix solo se consiguio 
en contadas ocasiones. La mas cercana en Inglaterra 
a este tipo alem&n es la del hospital de Chetham, en 
Manchester, fundada en 1653 por un fabricante textil 
y combinando una escuela con una biblioteca publi¬ 
ca. En comparacion con las bibliotecas publicas in- 
glesas, estadounidenses y alemanas, Edwards consi- 
dera a las francesas una simple tentativa. 

Para redondear estas notas sobre las bibliotecas 



7.39. Londres, biblioteca de consulta Battersea, 1924-1925, de 
T. W. A. Hayward 
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7.40. Leopoldo della Santa, proyecto para una biblioteca, 1816 


7.41 y 42. K. F. Schinkel, pn 
Berlin, de su Memoria de : 


publicas, recordemos lo que Jefferson decia de ellas: 
«Nada mas que por distraccion se crearia una bi¬ 
blioteca publica.» 118 

Ahora bien, un Cambio radical tuvo lugar en la 
primer a mitad del siglo xix por lo que respecta a 
las plantas de los edificios de bibliotecas que debian 
albergar cada dia un numero mayor de libros. El 
sistema mural, con todos los libros cubriendo las 
paredes de la sala de lectura, se habia demostrado 
inadecuado, de tal manera que la zona de lectura 
fue separada de la de almacenaje. En la temprana 
fecha de 1765, Karlsruhe habia empezado, como ya 
hemos visto, y de hecho August Hermann Francke, 
el vicario de Halle, habia hecho lo mismo aun mas 
temprano, en 1727, en su famoso Waisenhaus (orfe- 
linato). 114 Pero como objeto de discusion el nuevo 
sistema solo se establecio con Della construzione e 
del regolamento di una pubblica universale biblio¬ 
teca, publicado en 1816 por Leopoldo della Santa 
(fig. 7.40). En el sugiere un edificio cuadrado con la 
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Institute Peabody, 1857, de 7.38. Boston, Biblioteca Publics, 1888-1892, de McKim, Mead 
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7.39. Londres, biblioteca de consults Battersea, 1924-1925, de 
T. W. A. Hayward 
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7.40. Leopoldo della Santa, proyecto para una biblioteca, 1816 


7.41 y 42. K. F. Schinkel, proyecto para la Staatsbibliothek de 
Berlin, de su Memoria de 1835: vista y piano 


zibid el noble edificio pro- 
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Como ejemplo de las bibliotecas municipales londi- 
nenses, la biblioteca de consulta Battersea (fig. 7.39), 
en Altenburg Gardens, servira, aunque por su fecha 
(1924-1925) es extremadamente tardia. A pesar de 
ello, con sus fajas de ventanas bajas y la pared baja 
que da a la calle, resulta muy hermosa dentro del 
estilo de 1900. El arquitecto fue T. W. A. Hayward. 

En cuanto a las bibliotecas publicas del continen- 
te, Alemania, gracias a la Reforma, como hemos 
vis to, tiene un gran niimera de ellas. Edward Ed¬ 
wards 112 conto once de ellas a fines del siglo xvi. Pero 
su continuidad hasta el siglo xix solo se consiguid 
en contadas ocasiones. La mas cercana en Inglaterra 
a este tipo aleman es la del hospital de Chetham, en 
Manchester, fundada en 1653 por un fabricante textil 
y combinando una escuela con una biblioteca publi¬ 
cs. En comparacion con las bibliotecas publicas in- 
glesas, estadounidenses y alemanas, Edwards consi- 
dera a las francesas una simple tentativa. 

Para redondear estas notas sobre las bibliotecas 


publicas, recordemos lo que Jefferson decia de ellas: 
«Nada m&s que por distraction se crearia una bi¬ 
blioteca publica.» 113 

Ahora bien, un Cambio radical tuvo lugar en la 
primera mitad del siglo xix por lo que respecta a 
las plantas de los edificios de bibliotecas que debian 
albergar cada dia un ntimero mayor de libros. El 
sistema mural, con todos los libros cubriendo las 
paredes de la sala de lectura, se habia demostrado 
made cu ado, de tal manera que la zona de lectura 
fue separada de la de almaccnaje. En la temprana 
fecha de 1765, Karlsruhe habia empezado, como ya 
hemos visto, y de hecho August Hermann Francke, 
el vicario de Halle, habia hecho lo mismo aun mas 
temprano, en 1727, en su famoso Waisenhaus (orfe- 
linato). 114 Pero comp objeto de discusion el nuevo 
sistema solo se establecio con Della construzione e 
del regolamento di una pubblica universale biblio¬ 
teca, publicado en 1816 por Leopoldo della Santa 
(fig. 7,40). En el sugiere un edificio cuadrado con la 

11. PEVSNER 


zona para el publico en el centra, y a izquierda y 
derecha cuarenta y ocho espacios largos y estrechos 
separados por las estanterias como los de Karlsruhe. 
Un ano despues, el doctor Beyerbach, archivero de la 
ciudad de Frankfurt, publico un esquema similar 
para un nuevo edificio: dos pisos para los libros, 
cada uno de ellos dividido horizontalmente, de modo 
que habria cuatro pisos distintos para almacenar, 
cada uno de 7 pies y 7 pulgadas de altura, ndentras 
los de Della Santa tenian 9 pies y 6 pulgadas. Sin 
embargo, aquellas no necesitaban de escalera algu- 
na. El esquema no se considero suficientemente 115 y 
al principio la idea no tuvo exito. Todavla en 1829 
Christian Molbech, el bibliotecario dands, escribia 
que para toda biblioteca construida exprofeso y con 
la intention de ser mas que utilitaria, el sistema mu¬ 
ral era preferible al de Della Santa, que sin embargo 
presenta y reproduce. 116 E incluso el nuevo edificio 
de la biblioteca de Luis I en Munich, en la Ludwig- 
strasse, obra de Gartner, 1832-1843, era grande y mo- 
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7.43 y 44. Paris, Biblioth&que Sainte Genevieve, 1843-1850, de Henri Labrouste: fachada y sala de lectura 


numental, en Rundbogenstil italinizante (para ser 
mas precisos, la version del siglo xv), y tenia una 
magnlfica escalera y espacios para el almacenaje mas 
amplios y regularmente dispuestos que cualquier otra 
anterior, pero las estanterlas aiin estaban dispuestas 
siguiendo el sistema mural. En 1830 se solicitb a 
Schinkel el proyecto de una nueva biblioteca en Ber¬ 
lin (figs. 7.41, 42) que reemplazarla a la de Federico 
el Grande (p. 118). Presento un informe en 1831 y 
los pianos estan fechados en 1832 y 1835. Otro in¬ 
forme estb fechado en 1835. 117 En el centro del edi- 
ficio cuadrado debla haber una cupula sobre una 
rotonda. Sin embargo, esto no era la sala de lec¬ 
tura: albergaba la escalera principal. Las estanterlas 
deblan estar aisladas. Las naves quedaban lib res de 
libros; en los pasillos, los armarios-estanteria esta- 
rlan espalda contra espalda formando angulos rec¬ 
tos y separados de las paredes. Por tan to, a lo largo 
de bstas no habla estanterlas. Asl, Schinkel no cons- 
tituye una nueva aportacion desde el punto de vista 
de la planta. Debla haber tres pisos. En su informe, 


Schinkel puntualiza que una biblioteca no deberla 
ser un Prachtgebdude. Su proyecto, escribe, era «fun- 
cional», lo que implica una construccibn a prueba de 
fuego. Las escaleras para el servicio interno, en los 
cuatro Angulos, deblan ser de hierro; tambien lo 
eran los armazones de las vent anas y las cubiertas 
serlan abovedados. Exteriormente las tres vent anas 
de cada vano debian encuadrarse bajo un arco gigan- 
tesco. Su car deter de parrilla es una reminiscencia 
de la Bauakademie de Schinkel (fig. 16.18), de 1831- 
1835 y del Bazaar (vease p. 316) del mismo autor. 
Sus proyectos no llegaron a realizarse. Los puso en 
conocimiento del marques de Laborde en una carta 
de 1840 y este los mencionb en su De Vorganisation 
des bibliotheques dans Paris , de 1845. 

Se ha dicho que en estos proyectos Schinkel era 
reaccionario solo en un sentido: la disposicion de 
los armarios de los libros. Lo mismo es vblido para 
los proyectos de las siguientes bibliotecas de impor- 
tancia internacional, la Bibliotheque Sainte Gene¬ 
vieve (fig. 7.44), de 1843-1850, proyectada por Henri 


Bibliotecas 



Labrouste. Sus armarios aun estan dispuestos al 
modo tradicional. 118 Lo interesante, como nueva crea- 
cion en el edificio de Labrouste, lo constituyen las 
columnas de hierro a la vista y las decorativas arca- 
das de hierro de la amplia sala de lectura, a lo largo 
de todo el primer piso. La sobria fachada de estilo 
Renacimiento italiano no hace esperar un interior 
tan revolucionario. Cesar Daly, editor de la Revue 
G6n£rale de VArchitecture, en 1852 llama a esta bi¬ 
blioteca «una obra capital», y valora la gran influen- 
cia que Labrouste estaba ejerciendo sobre los jove- 
nes arquitectos. 119 Labrouste, solicitado por Daly para 
que escribiera el mismo algo respecto a su edificio, 
da una fanfarrona contestacion: prefiere ocuparse 
de lo que hay que hacer que de lo que ya ha sido 
hecho. 

La estructura de Labrouste inspiro a J. B. Herholdt 
para la biblioteca de la Universidad de Copenhague, 
construida entre 1856 y 1861. Es un edificio cuadrado 
con pasillos, una galena y una bbveda de medio ca- 
nbn y finas columnas de hierro. 120 La obra maestra 
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>th£que Sainte Genevifeve, 1843-1850, de Henri Labrouste: fachada y sala de lectura 
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siglo xv), y tenia una 
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Schinkel puntualiza que una biblioteca no deberia 
ser un Prachtgebdude . Su proyecto, escribe, era «fun- 
cional», lo que implica una construccion a prueba de 
fuego. Las escaleras para el servicio interno, en los 
cuatro angulos, deblan ser de hierro; tambien lo 
eran los armazones de las ventanas y las cubiertas 
serian abovedados. Exteriormente las tres ventanas 
de cada vano debian encuadrarse bajo un arco gigan- 
tesco. Su caracter de parrilla es una reminiscencia 
de la Bauakademie de Schinkel (fig. 16.18), de 1831- 
1835 y del Bazaar (vease p. 3l6) del mismo autor. 
Sus proyectos no llegaron a realizarse. Los puso en 
conocimiento del marques de Laborde en una carta 
de 1840 y dste los menciono en su De Vorganisation 
des bibliotheques dans Paris , de 1845. 

Se ha dicho que en estos proyectos Schinkel era 
reaccionario solo en un sentido: la disposicion de 
los armarios de los libros. Lo mismo es vdlido para 
los proyectos de las siguientes bibliotecas de impor- 
tancia internacional, la Bibliotheque Sainte Gene¬ 
vieve (fig. 7.44), de 1843-1850, proyectada por Henri 


Bibliotecas 





7.45. Londres, Museo Britanico, sala de lectura, 1854-1856, de Sydney Smirke 


Labrouste. Sus armarios aun estan dispuestos al 
modo traditional. 118 Lo interesante, como nueva crea¬ 
tion en el edificio de Labrouste, lo constituyen las 
columnas de hierro a la vista y las decorativas arca- 
das de hierro de la amplia sala de lectura, a lo largo 
de todo el primer piso. La sobria fachada de estilo 
Renacimiento italiano no hace esperar un interior 
tan revolucionario. Cdsar Daly, editor de la Revue 
Generate de VArchitecture, en 1852 llama a esta bi¬ 
blioteca «una obra capital? y valora la gran influen- 
cia que Labrouste estaba ejerciendo sobre los jove- 
nes arquitectos. 119 Labrouste, solicitado por Daly para 
que escribiera el mismo algo respecto a su edificio, 
da una fanfarrona contestacidn: prefiere ocUparse 
de lo que hay que hacer que de lo que ya ha sido 
hecho. 

La estructura de Labrouste inspiro a J. B. Herholdt 
para la biblioteca de la Universidad de Copenhague, 
construida entre 1856 y 1861. Es un edificio cuadrado 
con pasillos, una galena y una bdveda de medio ca- 
n6n y finas columnas de hierro. 130 La obra maestra 


de Panizzi, la biblioteca del Museo Britanico (figu- 
ra 7.45), debe tambien mucho a Labrouste: data de 
1854-1856. La gran sala de lectura circular con su 
cupiila de cristal y sus 364 asientos dispues tos radial- 
mente (en la biblioteca del Congreso la disposicion 
es concdntrica) es de Sydney Smirke, pero existe un 
boceto de Panizzi de 1852 y probablemente el se ins¬ 
piro en un proyecto circular del bardn Deles sert, 
publicado en 1835, aunque en este eran los armarios 
los que estaban diSpuestos radialmente y no los 
asientos. Tambien el marquds de Laborde, en su li- 
bro de 1845, publicd un proyecto con una sala de 
lectura circular y almacenaje aparte que, sin duda, 
Panizzi tambien conocio. 131 Panizzi era un biblioteca- 
rio vocacional. Para el una biblioteca era «no una 
exposition, sino una institution para la difusidn de 
la cultura». La cupula de hierro y cristal, influen- 
ciada quiz& por la de la Lonja del Carbdn (fig. 12.39) 
(1846-1849), de J. B. Bunning, tiene un diametro de 
141 pies frente a los 143 del Pantedn y los 139 de 
San Pedro. Sin embargo, tecnicamente, son m&s inno- 







128 


Historia de las apologias arquitectonicas 



7.46. Paris. Bibliotheque Nationale, sala de lectura, 1865-1868, de Henri Labrouste 



7,47. Sofia, Biblioteea Nacional, terminada en 1952, de I. Was- 7,48, Cracovia, biblioteca Jagellon, 1935-1937, de W. Kozyza- 
silew y D. Zolow nowski 


Bibliotecas 



7.49. Worcester, Mass., Universidad Clark, biblioteca Robert 
Hutchings Goddard, 1965-1969, de John Johansen 


vadores en aquel momento los armarios y pisos de 
acero en todos los niveles, haciendo que toda la zona 
de almacenaje sea una unidad subdividida por es- 
tructuras verticales y horizontales de acero. 122 La bi¬ 
blioteca, como todo el mundo sabe, se construyo en 
el patio del Museo Britdnico que, con su fachada y 
vestibulo de tipo griego, obra de Robert Smirke, 
habia sido museo y biblioteca a la vez (jsistema mu¬ 
ral!), en la tradicidn de Alejandria, el Vaticano, Kas¬ 
sel, etc, Es esta una prueba mas del conservaduris- 
mo ingles. Sin embargo, se tomo la decisidn de qui- 
tar la biblioteca y construir una biblioteca Britdnica 
separada mds al norte. 

La Bibliotheque Nationale (fig. 7.46) —nombre de 
la francesa Bibliotheque du Roi desde 1792— siguio 
inmediatamente. Senalaron a Labrouste como el ar- 
quitecto apropiado y asi la sala de lectura, de 1865- 
1868, tiene de nuevo el acero a la vista en forma de 
16 columnas. Sostienen 9 cupulas de ceramica y cris- 
tal. La impresidn es luminosa y mas elegante que la 
de la sala de lectura del Museo Britanico, pero me- 
nos apta para la concentration. De nuevo todos los 
estantes son de acero. Anatole de Baudot la llamd, 
« desde todos los puntos de vista», uno de los edi- 
ficios mds remarcables, 133 y Huysmans, «de una in¬ 
comparable distincion». m En efecto, Labrouste, insti- 
gado por Merimee, paso algunos dias de octubre 
de 1867 en Londres, para estudiar el Museo Brita¬ 
nico por lo que respecta a su sala de lectura y salas 
de almacenaje. 125 

La Bibliotheque Nationale tiene actualmente unos 

7 000 000 de volumenes, el Museo Britanico unos 

8 500 000, la biblioteca del Congreso mas de 15 000 000. 
Otras bibliotecas de primera magnitud son: Harvard 



7.50. Marburg, biblioteca dt 
KiiUmer & Barth 


(mas de 8 000 000), Yale 
4 500 000), Illinois (4 250 
Universidad de Califom: 
Bodleian (3 500 000), Sta' 
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Cambridge (3 000 DOO). 12 * 
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7.49. Worcester, Mass., Universidad Clark, biblioteca Robert 7.50. Marburg, biblioteca de la Universidad, 1962-1968, de 
Hutchings Goddard, 1965-1969, de John Johansen Kiillmer & Barth 


vadores en aquel momento los armarios y pisos de 
acero en todos los niveles, haciendo que toda la zona 
de almacenaje sea una unidad subdividida por es- 
tructuras verticales y horizontales de acero. 122 La bi¬ 
blioteca, como todo el mundo sabe, se construyo en 
el patio del Museo Britanico que, con su fachada y 
vestibulo de tipo griego, obra de Robert Smirke, 
habia sido museo y biblioteca a la vez (jsistema mu¬ 
ral!), en la tradicidn de Alejandria, el Vaticano, Kas¬ 
sel, etc. Es esta una prueba mds del conservaduris- 
mo ingles. Sin embargo, se tom 6 la decision de qui- 
tar la biblioteca y construir una biblioteca Britanica 
separada mds al norte. 

La Bibliotheque Nationale (fig. 7.46) —nombre de 
la francesa Bibliotheque du Roi desde 1792— siguio 
inmediatamente. Senalaron a Labrouste como el ar- 
quitecto apropiado y asi la sala de lectura, de 1865- 
1868, tiene de nuevo el acero a la vista en forma de 
16 columnas. Sostienen 9 cupulas de ceramica y cris- 
tal. La impresidn es luminosa y mas elegante que la 
de la sala de lectura del Museo Britanico, pero me- 
nos apt a para la concentration. De nuevo todos los 
estantes son de acero. Anatole de Baudot la llamd, 
«desde todos los puntos de vista», uno de los edi- 
ficios mds remar cables, 123 y Huysmans, «de una in¬ 
comparable distincion». 12i En efecto, Labrouste, insti- 
gado por Merimee, paso algunos dlas de octubre 
de 1867 en Londres, para estudiar el Museo Brita¬ 
nico por lo que respecta a su sala de lectura y salas 
de almacenaje. 125 

La Bibliotheque Nationale tiene actualmente unos 

7 000 000 de volumenes, el Museo Britanico unos 

8 500 000, la biblioteca del Congreso mas de 15 000 000. 
Otras bibliotecas de primera magnitud son: Harvard 


(mas de 8 000 000), Yale (5 500 000), Chicago (casi 
4 500 000), Illinois (4 250 000), Michigan (4 000 000), 
Universidad de California, Los Angeles (3 800 000), 
Bodleian (3 500 000), Stanford (3 500 000), biblioteca 
publica de Nueva York (3 200 000), y finalmente 
Cambridge (3 000 000). 12& 

Tal gran cantidad de libros exigia nuevos metodos 
de conservacidn y transporte, acceso y manejo. En 
nuestros dias, sin embargo, las necesidades de los 
lectores se han solucionado a base de copias meca- 
nografiadas, fotocopias y xerocopias. Tambien las 
computadoras empiezan a ser instaladas, especial- 
mente en lo que hace referencia a la consecution de 
information. Debera verse que grandes cambios la 
computadora va a traer a las bibliotecas. 

Sin duda, los cambios estilisticos mayores ya han 
tenido lugar. El nuevo neoclasicismo de alrededor 
de 1900 y las primeras decadas del siglo xx trajo la 
circular biblioteca Low de la Universidad de Colum¬ 
bia, Nueva York, de McKim, Mead & White, de 1893- 
1897, descendiente de la de Jefferson en Charlottes¬ 
ville, y la tardia biblioteca Central de Manchester, 
obra de E. Vincent Harris de entre 1930 y 1934, y 
la biblioteca Universitaria (Brotherton) de Leeds, 
obra de Lanchester & Lodge de entre 1930 y 1936, y 
aun otros edificios posteriores en los paises socia- 
listas, como la Biblioteca National de Bulgaria, en 
Sofia (fig. 7.47), terminada en 1952 segun proyecto 
de I. Wassilew y D. Zolow. Como hemos vis to, sola- 
mente los edificios de la capital federal norteameri- 
cana pueden superar a estos en conservadurismo. 

En otras partes del mundo el estilo international 
modern de los anos treinta ha seguido predominan- 
do despues de la segunda guerra mundial y aun en 
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la actualidad. Sin columnas, pilares, arcos, decora- 
cidn, sin ninguna monumentalidad. De ahl por ejem- 
plo la amplia sala de lectura de la biblioteca Jage- 
llon, en Cracovia (fig. 7.48), de W. Kozyzanowski, de 
entre 1935 y 1937 —no toda la arquitectura de la 
Europa del este es antimodema—, y de ahf tambien 
el sorprendente cubo de la biblioteca de la Univer- 
sidad de Marburg (fig. 7.50), de 1962-1968, por la Uni- 
versitatsbauamt (Kiillmer, director de la obra; Barth, 
consejero de la construccion). El estilo de nuestros 


dfas, de perfiles arbitrarios y macizos, todo lo con- 
trario del international modern ,, se muestra en la 
biblioteca Goddard (fig. 7.49), de Johansen, en la Uni- 
versidad de Clark, Worcester (Mass.), de 1965-1969. 
Por otro lado, ni en las tendencias de hoy ni en las 
de ayer, sino en un caracter decididamente personal 
y de sincera monumentalidad, se debe la reciente 
ampliation de Philip Johnson de la Biblioteca Publi- 
ca de Boston (fig. 7.51): un final satisfactorio para 
este capftulo que empezo con el renacimiento. 



7.51. Boston, Biblioteca Publica, anexo, 1967-1971, de Philip Johnson 



8.1. Munich, Residenz, Antiquarium, 1569-1571, de G. Strada, W. Egl 


8. Museos 


Las colecciones de arte empiezan con el renaci¬ 
miento italiano, puesto que el Renacimiento desarro- 
116 un sentido historico, un entusiasmo por los pro- 
ductos de la antigiiedad clasica, y todos los generos 
del arte contemporaneo decoraron, e incluso se rea- 
lizaron exclusivamente para tal fin, las casas priva- 
das: pinturas con temas mitologicos, cuadros de los 
artistas flamencos, pequenos bronces y, en el Norte, 
el arte grafico. 3 Sin embargo, la decoration es total- 
mente diversa a la coleccion y si asf se considera, los 
cuadros y pequenos bronces forman parte propia- 
mente de la primera y no de la segunda. A1 comien- 
zo, el coleccionismo en sentido estricto se relacio- 
naba unicamente con la antigiiedad. Coleccionistas 
fueron: artistas como Ghiberti/ humanistas como 
Poggio y Niccolo Niccoli, 4 prfncipes y hombres de 
estado como Alfonso de Aragon y Cosme Medici/ y 
aparte de pequenos objetos coleccionaban estatuas 


y fragmentos de marmc 
tios, logias y jardines. E 
a la Piazza San Marco 
la supervision de Bertol 
aquf en la escultura, P< 
Marten van Heemskerck 
1536, dibujo grandes coi 
duciendo piezas antigua, 
to IV dio al pueblo roi 
exhibicion en el Capitol 
muchacho sacandose un 
sal del emperador Cons 
La primera sede espt 
antigUedades fue ins tala 
ticano. Su emplazamieni 
Belvedere de Inocencio 
extremo mas lejano de 
existe fecha concreta, pe 



